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PART III 
Stores Purchase 


നിബന്ധനകൾ 


1. ഉന്നത ഗുണമേന്മ യു ള്ളതും കലർപ്പി ല്ലാ ത്ത തു മായ 

സാധനമായിരിക്കണം. കൃത്യമായ അളവിൽ എത്തിച്ചു 
തരേണ്ടതാണ്. 


Agriculture Development and Farmers 

Welfare Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ സി . ഡി . 257 / 2017. 

2017 ആഗസ്റ്റ് 16. 
കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ ആദൂർ, ഗാളിമുഖ കാഷ 
പാ ജനി ഓർച്ചാഡിലേക്കായി പച്ചചാണകം- 180 മെ .ടൺ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - - 3,96,000. 


- 2. മുദ്രവെച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തോടൊപ്പം - 200 - ന്റെ 

മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക സമ്മത പത്രം നിർദ്ദിഷ്ട 
മാതൃകയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം - 8,000 ( SBI കാസറഗോഡിൽ മാറാവുന്ന 
ഡി . ഡി .) 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1 792 + ജി .എസ്. റ്റി . 


അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കരാറുകാരൻ നിരതദ്രവ്യം ഉൾപ്പെടെ 
- 5 % തുക സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ പ്രസ്തുത ദർഘാസ് ദിവസം 
അവധി ദിനമായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം 

ദർഘാസ് നടത്താവുന്നതാണ്. 
5. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം സാധനം സ്വന്തം 

ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഫാമിൽ എത്തിച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 
- 6. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാധനത്തിന്റെ അളവിൽ 
- മാറ്റമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവുന്നതാണ്. രേഖപ്പെടു 

ത്തുന്ന വിലനിരക്ക് 2018 മാർച്ച് വരെ ബാധകമായിരിക്കും. 
7. കരാറുകാരൻ അന്തിമമായി - 200- ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 

- മറ്റൊരു സമ്മതപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
8. സർക്കാർ ടെണ്ടറുകൾക്കുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 

ഇതിന് ബാധകമാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 25- 9- 2017, 4 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 26 -9 - 2017, 
3 മണി. 


സ്ഥലം - കശുമാവ് വികസന ഓഫീസ്, കാഷ പ്രോജനി 
ഓർച്ചാർഡ്, കുണ്ടാർ പി . ഒ., കാസറഗോഡ്. 
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9. ഇതു സംബ ന്ധിച്ച് കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ കശു മാവ് 

വികസന ഓഫീസ്, കാസറഗോഡ്, കുണ്ടാർ പി. ഒ.- യിൽ 
നിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി സമയത്തും അറിയാവുന്നതാണ്. 


കശുമാവ് വികസന ഓഫീസ്, 
കാസറഗോഡ്, 

( ഒപ്പ്) 
കുണ്ടാർ പി . ഒ. 

കശുമാവ് വികസന ഓഫീസർ. 


പോസ്റ്റൽ ഓർഡറോ നിരതദ്രവ്യമായും - 200 - ന്റെ കേരള 
മുദ്രക്കടലാസിൽ അപ്പന്റിക്സ്- 17 പ്രകാരമുള്ള പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 26- 9- 2017 - ന് സർക്കാർ 
അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
3.30 - ന് ടെണ്ടർ തുറ ക്കു ന്ന താ യി രി ക്കും . ടെണ്ടർ 
അംഗീകരിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ ഉള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം 
സൂപ്രണ്ടി നാ യിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആശുപ്രതി 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


- [ No. 4/2017 -18) 
Ayurveda Medical Education Department 

No. S -1645/2017/ AVCH. 

| 14th August 2017 . 
- ദർഘാസ് പരസ്യം 

Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Cotton , Gloves & Bandages to Theatre of Salyatantra , 

Salakyatantra , Prasoothithantra , Laboratory, Panchakarma 
[ നമ്പർ 4/ 2017 - 18) 

and IP Sections of Government Ayurveda College 

Hospital, Kannur, Pariyaram for the year 2017 - 18 . 
നമ്പർ എസ്- 1645/2017 / എവിസിഎച്ച്. 2017 ആഗസ്റ്റ് 14 . 

- Estimate Cost _ - 4, 90, 000 . 
കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ ശല്യതന്ത, ശാലാക്യതന്ത, പ്രസൂതിതന്ത 

Tenders should be superscribed “ Tender for the 
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്കും, പഞ്ചകർമ്മ , supply of Cotton , Gloves & Bandages to Various 
ലബോറട്ടറി, ആശുപത്രിയിലെ വാർഡുകൾ എന്നിവിട Departments/ Sections of Hospital ” addressed to the 
ങ്ങളിലേക്കു മാ യി 2017 - 18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
ആ വ ശ്യ മായ കോട്ടൺ, ഗ്ളൗസുകൾ, ബാൻഡേജുകൾ Kannur, Pariyaram . Last date of receipt of duly filled 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ്ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . tender form is at 3 p . m . on 26 - 9 - 2017 . Late tenders will 
അടങ്കൽ തുക - 4,90,000. 

not be accepted under any circumstances . Tenders will 

be opened at 3 . 30 p . m . on 26 - 9 - 2017 in the presence of 
- സൂപ ണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ആയുർ വേദ കോളേ ജ് 

the tenderers or their authorized representatives who may 
ആശുപത്രി, കണ്ണൂർ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി. ഒ., പരിയാരം 

be present at that time . 
എന്ന വിലാസത്തിലാണ് ദർഘാസ് അയയ് ക്കേണ്ടത്. 
ദർ ഘാസ് കവറിനു പുറത്ത് ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ 

Intending tenderers may on application to the 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ 

Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
കോട്ടൺ, ഗ്ളൗസുകൾ, ബാൻഡേജുകൾ വിത രണം 

Kannur, Pariyaram to obtain the required tender forms in 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 

which tenders should be submitted. Cost of original 
ദർ ഘാസിൽ കോട്ടൺ, ഗ്ളസുകൾ, ബാൻ ഡേജുകൾ 

- tender form is - 1 , 000 + 5 % GST ( Total - 1 , 050 ) and 
എന്നിവയുടെ ബാന്റ് പേരും പാക്ക് സൈസും 

duplicate form is - 500 + 5 % GST. Those who wish to 
സ്പെസിഫിക്കേ ഷനും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

purchase tender form by post should send an additional 
26 - 9 - 2017 - ന് വൈകു ന്നേരം 3 മണിക്ക് മുമ്പ് ദർഘാസ് amount of - 50 as postage charge . The price fixed for 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ a tender form or a set of form is not refundable under any 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് വാങ്ങിയവരുടെയോ അവരുടെ circumstances . The tender forms are not transferable . The 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 26- 9-2017- ന് sale of tender forms will be started at 10 a . m . on 
വൈകുന്നേരം 3.30 - ന് ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 2 - 9 - 2017 and will be closed at 5 p . m . on 25 - 9 - 2017 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,000 + 5 % ജി .എസ്. ടി ., Demand Draft , Cheque , Postal Order etc. will not be 
ആകെ = 1,050. ഫോറം തപാലിൽ ലഭി ക്കു വാൻ accepted towards the cost of tender forms. A preliminary 
വില യോ ടൊപ്പം - 50 അ ധി ക മാ യി മണി യോർ ഡർ agreement as per Appendix XVII of Store Purchase 
അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില നിശ്ചിതവും Manual Rules on Kerala Stamp Paper worth of - 200 
ഒരിക്കലും തിരിച്ചു നൽകാത്തതുമാണ്. ദർഘാസ് മറ്റൊരാളുടെ together with an EMD of 1 % of the total amount quoted 
പേരിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന by a way of D . D . should be attached with the tender 
ഈ ഓഫീസിൽ 2 - 9 - 2017 - ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ form . The Superintendent, Government Ayurveda College 
ആരംഭിക്കുന്നതും 25 - 9 - 2017 - ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് Hospital, Kannur, Pariyaram has the right to accept or 
അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ഡിമാന്റ് reject the tender. If will be declared as a public holiday, 

ഡാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഫോറങ്ങൾ വി. പി. പി. the tender will be opened at 3.30 p . m . on the next working 
ആയി അ യ യ് ക്കു ന്ന തല്ല. ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് ഫോറങ്ങൾ day. Those who wish to purchase tender form by post 
ആവശ്യമെങ്കിൽ - 500 ( 500 + 5 % ജിഎസ്പി, ആകെ - 525 ) - ന് shall obtain the forms early to avoid postal delay. Further 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം details can be had from the Hospital Office during the 
രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊത്തം തുകയുടെ 1 % ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ office time. 
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Hospital, Kannur, Pariyaram . Last date of receipt of duly 

filled tender form is at 3 . 30 p . m . on 26 - 9 - 2017 . Late 
| [ നമ്പർ 5/2017 - 18 ) 

tenders will not be accepted under any circumstances. 
നമ്പർ എസ്- 614 / 2017 /എവിസിഎച്ച്. 2017 ആഗസ്റ്റ് 14. Tenders will be opened at 4 p . m . in the presence of the 
- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർ വേദ കോളേജ് 

tenderers or their authorized representatives who may be 
ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ കെമിക്കലുകളും ലാബ് 

present at that time. 
ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി നുള്ള ദർഘാസ് Intending tenderers may on application to the 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
അടങ്കൽ തുക - 4,80 ,000. 

Kannur, Pariyaram to obtain the required tender forms in 
സൂപ ണ്ട് , ഗവൺ മെന്റ് ആയുർവേദ കോളേ ജ് 

which tenders should be submitted . Cost of original 
ആശുപ്രതി, കണ്ണൂർ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി. ഒ., പരിയാരം 

tender form is - 1 , 000 + 5 % GST ( Total - 1 , 050) and 
എന്ന വിലാസത്തിലാണ് ദർഘാസ് അയക്കേണ്ടത്. ദർഘാസ് 

duplicate form is - 500 + 5 % GST. Those who wish to 
കവറിനു പുറത്ത് ആശുപത്രിയിലെ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് 

purchase tender form by post should send an additional 
ആവശ്യമായ കെമിക്കലുകളും, ലാബ് ഉപകരണങ്ങളും 

amount of - 50 as postage charge. The price fixed for 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി നുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് 

a tender form or a set of form is not refundable under any 
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ദർഘാസിൽ കെമിക്കലുകളും, ലാബ് 

circumstances. The tender forms are not transferable . The 
ഉപകരണങ്ങളും ബാന്റ് പേരും, പാക്ക് സൈസും 

sale of tender forms will be started at 10 a . m . on 
പെസിഫിക്കേ ഷനും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേ ണ്ടതാണ്. 

2 - 9 - 2017 and will be closed at 5 p . m . on 25- 9 - 2017. 
26 - 9 - 2017 - ന് വൈകുന്നേരം 3. 30 മണിക്ക് മുമ്പ് ദർഘാസ് 

| Demand Draft, Cheque , Postal Order etc . will not be 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 

accepted towards the cost of tender forms. A preliminary 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് വാങ്ങിയവരുടെയോ അവരുടെ 

agreement as per Appendix XVII of Store Purchase 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 26- 9- 2017 - ന് 

Manual Rules on Kerala Stamp Paper worth of - 200 
വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

together with an EMD of 1 % of the total amount quoted 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,000 + 5 % ജി .എസ്. ടി., 

by a way of D . D . should be attached with the tender 
ആകെ = 1, 050 . ഫോറം തപാ ലിൽ ലഭി ക്കു വാൻ form . The Superintendent, Government Ayurveda College 
വില യോ ടൊപ്പം - 50 അ ധി ക മാ യി മണി യോർഡർ Hospital, Kannur, Pariyaram has the right to accept or 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില നിശ്ചിതവും reject the tender . If 26 - 9 - 2017 will be declared as a public 
ഒരിക്കലും തിരിച്ചു നൽകാത്തതുമാണ്. ദർഘാസ്മറ്റൊരാളുടെ holiday, the tender will be opend at 4 p . m . on the next 
പേരിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന working day. Those who wish to purchase tender form 
ഈ ഓഫീസിൽ 2 - 9 - 2017 - ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ by post shall obtain the forms early to avoid postal delay . 
ആരംഭിക്കുന്നതും 25 - 9- 2017 - ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് Further details can be had from the Hospital Office during 
അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ഡിമാന്റ് office time. 

ഡാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഫോറങ്ങൾ വി. പി. പി. 
ആയി അയയ്ക്കു ന്ന തല്ല . ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറങ്ങൾ 

Office of the Superintendent, 
ആവശ്യമെങ്കിൽ - 500 (500 + 5 % ജിഎസ്പി, ആകെ - 525 ) 

Government Ayurveda College Hospital, (Sd .) 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . പൂരിപ്പിച്ച് ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം 

Kannur, Pariyaram . 

- Superintendent. 
രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊത്തം തുകയുടെ 1 % ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡറോ നിരതദ്രവ്യമായും - 200 - ന്റെ കേരള 
മുദ്രക്കടലാസിൽ അപ്പന്റിക്സ്- 17 പ്രകാരമുള്ള പ്രിലിമിനറി 

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് 
എഗ്രിമെന്റും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 26 - 9 - 2017 - ന് സർക്കാർ 

നമ്പർ എസ്- 2447 /2017/എവിസിഎച്ച്. 2017 ആഗസ്റ്റ് 1. 
അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേ ജ് 
ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ ഉള്ള പൂർണ്ണ - ആശുപ്രതിയിലെ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
അധികാരം സൂപ്രണ്ടി നാ യിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ - ചെയ്യുന്നതിനായി ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ വിതരണം 
ആശു പ്രതി ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 

ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
അറിയാവുന്നതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - 68, 000. 
- [ No . 5/2017- 18) 

ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതിയും 
No. S- 614/2017/AVCH . 

14th August 2017. 

സമയവും - 20 - 9- 2017 , 3 മണി. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 

ക്വട്ടേഷൻ തുറക്കുന്നതിനുള്ള തീയതിയും സമയവും - 
of Chemicals and Lab Equipments for Laboratory of - 20 - 9 - 2017 , 3 .30 മണി. 
Government Ayurveda College Hospital, Kannur, Pariyaram 
for the year 2017 - 18 . 

- ക്വട്ടേഷനുകൾ സൂപ ണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ 

കോളേജ് ആശുപത്രി, കണ്ണൂർ, പരിയാരം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
- Estimate Cost - 4 , 80 ,000 . 

2 0 - 9 - 2017 - ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ 
Tenders should be superscribed “ Tender for the 

ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ക്വട്ടേഷനുകൾ 
supply of Chemicals and Lab Equipments ” addressed to സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ക്വട്ടേഷനിൽ സാധനങ്ങളുടെ വില / അളവ് 
the Superintendent, Government Ayurveda College എന്നിവ പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
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ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും 
20 - 9- 2017 വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 . 30 മുതൽ 
ഒരു മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില - 448. 


- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിന്റെ 
- 1 % (മിനിമം - 1,500 - ൽ കുറയാൻ പാടില്ല ) തുക EMD ആയി 
നൽകേ ണ്ട താ ണ്. EMD തുക DD ആയി സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ കൂടെ - 200 - ന്റെ കേരള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- പട്ടിക പ്രകാ രമുള്ള സാ ധ ന ങ്ങ ൾ മൊത്ത മാ യോ 
- ഭാഗികമായോ നൽകുന്നതിനുള്ള നിരക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്താ 
വു ന്ന താ ണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ടി സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന സാധനത്തിന്റെ 
ഗുണ മേന്മ കൂടി കണ ക്കി ലെ ടുത്ത് ഭാഗി ക മാ യോ 
മൊത്തമായോ വിതരണ ഉത്തരവ് നൽകുന്നതാണ്. 


ക്വട്ടേഷൻ കവറിന് പുറത്ത് “കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് 
ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ സോളാർ വാട്ടർ 
ഹീറ്ററിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ 
എന്ന് രേഖ പ്പെ ടു ത്തി യി രി ക്ക ണം . ക്വട്ടേഷനുകൾ 

സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ, നിരസിക്കന്നെതിനോ ഉള്ള അധികാരം 
ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
No. S- 2447/2017/ AVCH . 

| 1st August 2017. 
Sealed quotations are invited for the supply of 
Repair and Maintenance of Solar Water Heater of 
Government Ayurveda College Hospital, Kannur, Pariyaram . 

Estimate Cost of Quotation is - 68 , 000 . 

(Here mention the stores briefly with quantity and 
wherever possible quality also .) 

The envelopes containing the quotation should bear 
the superscription . 

“ The Superintendent , Government Ayurveda College 
Hospital, Kannur, Pariyaram " and should be addressed 
to (H . E . Designation of Purchasing Officer ). Intending 
tenderers may submit the quotations on their own papers. 

Last date for receipt of quotations is 20 -9 -2017 , 
3 p . m . Late quotations will not be accepted . 

The quotations will be opened at 3 . 30 p . m . on 
20 - 9 - 2017 in the presence of such of the tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that 
time. The maximum period required for delivery of the 
articles should also be mentioned . 

Details of the requirements and the conditions 
governing their supply can be obtained free on request 
from the Office of the Superintendent, Government 
Ayurveda College Hospital, Kannur, Pariyaram . 


വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ 20 ദിവസത്തിനകം 
സാധ ന ങ്ങ ൾ കോളേ ജാ ഫീസിൽ എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
-- അതിനായി യാതൊരുവിധ കടത്തുകൂലിയും കയറ്റിറക്കു 
കൂലിയും നൽകുന്നതല്ല . ഓരോ സാധനത്തിനും ജി .എസ്. ടി . 
ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലകളാണ് ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 
വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ 
സാധനങ്ങൾ നൽകാതിരുന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദർഘാസുകാരന് 
ഉടനെ വിത രണ് ഉത്തരവ് നൽകു ന്നതും ഇത്ത ര ത്തിൽ 
സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യ ദർഘാസുകാരനിൽ നിന്ന് 
ഈടാ ക്കു ന്ന തി നുള്ള നിയ മാ നു സ ത നട പടികൾ 
സ്വീക രി ക്കു ന്നതും ടി സ്ഥാപനത്ത കരി മ്പട്ടി ക യിൽ 
ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. 

- ദർ ഘാ സിൽ പറ യുന്ന തുക യേ ക്കാൾ കൂടു തൽ 
ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതും അപ്രകാരം തുക 
വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

- വിത ര ണ ഉത്ത രവ് ലഭി ക്കു ന്ന വർ സാധ ന ങ്ങ ൾ 
നൽകു ന്ന തോ ടൊപ്പം അതിന്റെ വില രേഖ പ്പെ ടു ത്തിയ 
ഇൻവോയ്സിന്റെ മൂന്നു പകർപ്പുകളും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
സാധനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനു മുൻപ് - 200 - ന്റെ കേരള സർക്കാർ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ്മാന്വൽ അപ്പൻഡിക്സ് XVII 
പ്രകാരമുള്ള കരാർ സമ്മതപത്രവും സപ്ലേ ഓർഡറിൽ 
പറയുന്ന തുകയുടെ 5 % തുകയ്ക്കുള്ള ഡി . ഡി. സെക്യൂരിറ്റി 
ഡെപ്പോസിറ്റും ഹാജരാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Office of the Superintendent, 
Government Ayurveda College Hospital , 
Kannur, Pariyaram . 


(Sd.) 
Superintendent. 


Collegiate Education Department 

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


നമ്പർ 1 - A8/ 811 /RUSA/ UC. 

2017 ആഗസ്റ്റ് 18 . 
തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ബോട്ടണി 
വകുപ്പിൽ ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

മുഖവില - 1, 38,000. 
- ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, 
തിരു വ ന ന്ത പുരം എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 20 - 9 - 2017 - ന് 
2 മണിക്കകം ലഭി ക്ക ത്തക്ക വിധം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
കവറിനുമുകളിൽ ബോട്ടണി വകുപ്പിലേക്ക് ഫർണിച്ചറുകൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്നും, ദർഘാസ് 
പരസ്യത്തിന്റെ നമ്പരും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 2 മണിക്ക് 

ശേ ഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർ ഘാ സു കൾ അന്നേ ദിവസം 3 മണിക്ക് അപ്പോൾ 
സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ദർഘാസുകാരുടെയോ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


No. 1- A8 /811 /RUSA /UC. 

- 18th August 2017. 
Sealed tenders are invited for the Supply of 
Furniture to Botany Department in University College , 
Thiruvananthapuram under RUSA Scheme 2017 -18. 

Face Value - 1,38,000 . 

The envelopes containing the tenders should 
be superscribed as tenders for the Supply of Furniture in 
University College and addressed to The Principal, 
University College , Thiruvananthapuram so as to reach in 
this College on or before 2 p.m . on 20 -9 -2017 . Late tenders 
will not be accepted . The tenders will be opened at 
3 p . m . on 20 - 9 - 2017 in the presence of the tenderers or 
their authorised representatives who may be present at 
that time. 
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Tender forms can be had from the College Office ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിന്റെ 
from 10 .30 a. m . to 1 p . m . on the working days till 1 % (മിനിമം - 1,500 - ൽ കുറയാൻ പാടില്ല ) തുകEMD ആയി 
20 - 9- 2017. The cost of the tender form is - 448 including നൽകേ ണ്ട താ ണ് . EMD തുകDD ആയി സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട 
GST. The cost of duplicate tender form will be · 224 , 

-- താണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ കൂടെ - 200 - ന്റെ മുഖവിലയുള്ള 
which is price fixed for a tender form and which is not 

കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable . 

-- പട്ടിക പ്രകാ രമുള്ള സാ ധ ന ങ്ങ ൾ മൊത്ത മാ യോ 

ഭാഗികമായോ നൽകുന്നതിനുള്ള നിരക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്താ 
Along with tender, EMD @ 1 % of the amount 

വു ന്ന താണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 
tendered subject to a minimum of - 1 , 500 should also be 

സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ടി സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന സാധനത്തിന്റെ 
submitted in the form of DD . Tenders without sufficient 
EMD are liable to be rejected . The firm who are exempted 

ഗുണമേന്മകൂടി കണക്കിലെടുത്ത്ഭാഗികമായോ മൊത്തമായോ 
from furnishing EMD should be enclosed the attested 

വിതരണ ഉത്തരവ് നൽകുന്നതാണ്. 
copy of exemption order. Every tender should be - വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ 20 ദിവസത്തിനകം 
accompanied by an agreement in the Kerala Stamp Paper 

- സാധ ന ങ്ങ ൾ കോളേ ജാ ഫീസിൽ എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
worth - 200 . 

അതിനായി യാതൊരുവിധ കട ത്തു കൂലിയും കയറ്റിറക്കു 
The price quoted should be inclusive of all taxes കൂലിയും നൽകുന്നതല്ല . ഓരോ സാധനത്തിനും ജി .എസ്. ടി . 
and duties. Otherwise rate of taxes charged upon each ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലകളാണ് ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 
item should be quoted against the prices of each item . വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ 
The rate quoted should be valid upto 31-3 -2018 . 

സാധനങ്ങൾ നൽകാതിരുന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദർഘാസുകാരന് 
The successful tenderers should sign an agreement 

ഉടനെ വിതരണ ഉത്ത രവ് നൽകു ന്നതും ഇത്ത ര ത്തിൽ 
in Kerala Stamp Paper worth · 200 and deposit 5 % value സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യ ദർഘാസുകാര നിൽ 
of the contract as Security Deposit. 

നിന്ന് ഈടാക്കു ന്ന തിനുള്ള നിയമാനുസൃത നടപടികൾ 
The articles/ items should be supplied in the College 

സ്വീക രി ക്കുന്നതും അടിസ്ഥാപനത്ത ക രി മ്പ ട്ടി ക യിൽ 
Office at the cost of the firm itself . The payment will be 

ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. 
effected only after the receipt of the articles /items in 

ദർഘാ സിൽ പറയുന്ന തുക യേ ക്കാൾ കൂടു തൽ 
good condition and satisfying the quality. 

ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതും അപ്രകാരം തുക 
If the last date of receipt of the tender or the വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 
opening date of the tender is declared as holiday then 

വിത രണ ഉത്തരവ് ലഭി ക്കു ന്ന വർ സാ ധ ന ങ്ങ ൾ 
the same will be postponed to the next working day. 

- നൽകു ന്ന തോ ടൊപ്പം അതിന്റെ വില രേഖ പ്പെ ടു ത്തിയ 
The Principal reserves the right to reject all or any ഇൻവോയിന്റെ മൂന്നു പകർപ്പുകളും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
of the tenders without assigning any reason . 

സാധനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനു മുൻപ് - 200 - ന്റെ മുഖവിലയുള്ള 
കേരള സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന്വൽ 

അപ്പൻഡിക്സ് XVII പ്രകാരമുള്ള കരാർ സമ്മതപത്രവും 
നമ്പർ 2 - A8/ 811/RUSA / UC. 

| 2017 ആഗസ്റ്റ് 18 . - സപ്തഓർഡറിൽ പറയുന്ന തുകയുടെ 5 % തുകയ്ക്കുള്ള 
തിരു വ ന ന്ത പുരം യൂണി വേ ഴ് സിറ്റി കോളേജിലെ 

- ഡി . ഡി . സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റും ഹാജ രാക്കി യി രി 
ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ക്കേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

No. 2- A8 /811 /RUSA /UC. 

18th August 2017. 
മുഖവില - - - 4,54, 000. 

Sealed tenders are invited for the Supply 
- ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, 

of Electronics Items to University College, 
തിരു വ ന ന്ത പുരം എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 20 - 9 - 2017 - ന് 

Thiruvananthapuram under RUSA Scheme 2017 - 18 . 
2 മണിക്കകം ലഭി ക്ക ത്തക്ക വിധം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
കവറിനുമുകളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം Face Value - - 4,54,000 . 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്നും, ദർഘാസ് പരസ്യത്തിന്റെ 
നമ്പരും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 2 മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന 

The envelopes containing the tenders should 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ അന്നേ 

be superscribed as tenders for the Supply of Electronics 
ദിവസം 3 മണിക്ക് അപ്പോൾ സന്നി ഹി ത രാ യി രി ക്കുന്ന 

Items in University College and addressed to The 
ദർഘാസുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ Principal, University College , Thiruvananthapuram so as to 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

reach in this College on or before 2 p .m . on 20 - 9 - 2017 . 

Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും 
20- 9 -2017 വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10.30 മുതൽ 

opened at 3 p . m . on 20 - 9 -2017 in the presence of the 
ഒരു മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 

tenderers or their authorised representatives who may be 
വില - 1,008 

present at that time. 
Gaz . No. 37 / 2017/DTP ( Stores Purchase ) . 
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Tender forms can be had from the College Office ഓർഡർ വി . പി . പി. എന്നി വ യിലൂടെ അയച്ചു തരുന്നത് 
from 10 . 30 a . m . to 1 p . m . on the working days till സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല താല്പര്യമുള്ളവർ - 1,000 + ജി .എസ്. ടി . 
20 - 9 - 2017. The cost of the tender form is < 1 , 008 ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് അടച്ചോ - 1,100 മണിയോർഡറായോ 
including GST. The cost of duplicate tender form will be പ്രിൻസിപ്പാൾ, ആർ. എൽ. വി . കോളേജ് ഓഫ്മ്യൂസിക് 
- 560, which is price fixed for a tender form and which is ആന്റ് ഫൈൻ ആർട്സ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ എന്ന വിലാസത്തിൽ 
not refundable under any circumstances. The tender forms അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. കേരളത്തിന് 
are not transferable . 

പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കരാർ ഒപ്പ് വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 
- Along with Tender, EMD @ 1 % of the amount 

സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിന്റെ - 200 അധികമായി അയച്ചുതന്നാൽ 
tendered, subject to a minimum of - 1,500 should also be 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
submitted in the form of DD . Tenders without sufficient - ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ രണ്ടാം പകർപ്പ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 
EMD are liable to be rejected . The firm who are exempted 

- ( 500 + ജി .എസ്. ടി .) തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് - 100 
from furnishing EMD should be enclosed the attested 

അധികം അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പഠന സാമഗ്രികളുടെ ലിസ്റ്റ് 
copy of exemption order. Every tender should be ഓഫീസ് പ്രവർത്തന സമയങ്ങളിൽ (10 മണി മുതൽ 5 മണി 
accompanied by an agreement in the Kerala Stamp Paper 

വരെ) ടെണ്ടർ നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
worth - 200 . 

നിരക്ക് 31- 3 - 2018 വരെ ബാധകമായിരിക്കും. സപ്ലെചെയ്യുന്ന 
The price quoted should be inclusive of all taxes പഠന സാമഗിക ളുടെ വിലയുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യ മായി 
and duties . Otherwise rate of taxes charged upon each എസ്. ബി . ഐ . തൃപ്പൂ ണിത്തുറ ശാഖ യിൽ മാറാ വുന്ന 
item should be quoted against the prices of each item . - ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ട 
The rate quoted should be valid upto 31 -3 - 2018 . 

താണ്. 
The successful tenderers should sign an agreement 

No. 01/2017 -18. 

30th August 2017. 
in Kerala Stamp Paper worth - 200 and deposit 5 % value 
of the contract as Security Deposit . 

Sealed tenders are invited for the supply of Fine Arts 
The articles/ items should be supplied in the College 

Study Materials for RLV College of Music and Fine Arts 
Office at the cost of the firm itself. The payment will be 

during 2017 -18 . 
effected only after the receipt of the articles in good The envelopes containing the tender should bear the 
condition and satisfying the quality. 

superscription “ Tender for the supply of Fine Arts Study 
If the last date of receipt of the tender or the 

Materials No . 01 / 2017 - 18 ” and should be addressed to 
opening date of the tender is declared as holiday then 

“ The Principal, RLV College of Music and Fine Arts, 
the same will be postponed to the next working day. 

Tripunithura . 
The Principal reserves the right to reject all or any 

Last date for receipt of tender will be at 12 . 30 p . m . 
of the tenders without assigning any reason . 

on 25 - 9 -2017 . Late tenders will not be accepted . The 

tenders will be opened at 3 p . m . on 25 - 9 - 2017 in the 
University College, 

(Sd.) 

presence of such of the tenderers or their authorized 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 

representatives who may present at that time. Estimate 
ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

cost is - 4,99, 900. 
നമ്പർ 1/ 2017 - 18. 

2017 ആഗസ്റ്റ് 30. 

Intending tenderers may , on application to 

“ The Principal, RLV College of Music and Fine Arts , 
- ത്യപ്പൂ ണി ത്തുറ ആർ. എൽ. വി . കോളേജ് ഓഫ് 

Tripunithura ” obtain the requisite tender forms on which 
മ്യൂസിക് ആന്റ് ഫൈൻ ആർട്സിലേക്ക് ഫൈൻ ആർട്സ് tenders should be submitted. Application for the tender 
സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ form should be accompanied by a cash remittance of 
ക്ഷണിക്കുന്നു. 

- 1 , 000 + GST which is the price fixed for a form set of 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ 1 / 2017 - 18 , ഫെൻ 

forms and which is not refundable under any 
ആർട് സ് വിഭാ ഗ ത്തിലെ പഠന സാമഗ്രികൾ സപ്ല 

circumstances . The tender forms are not transferable . Sale 
ചെയ്യുന്നതിന് എന്ന് കവറിനുമുകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത് 

of tender form will be closed at 11 a . m . on 23 - 9 - 2017 . 
മുദ്രവച്ച് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ആർ. എൽ. വി . കോളേജ് ഓഫ് 

Cheque /DD /Postage stamp etc . will not be accepted 
മ്യൂസിക് ആന്റ് ഫൈൻ ആർട്സ് എന്ന വിലാസത്തിൽ 

towards the cost of forms nor will the form be sent via 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

VPP. Duplicate tender forms if required will be issued at 

- 500 + GST per copy. 1 % of the total cost articles 
ടെണ്ടറുകൾ 23 -9 - 2017 - ന് 11 മണിവരെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 

( ° 4, 999 ) should be deposited towards EMD by DD on 
വിൽക്കുകയും ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 

local branch of SBI drawn in favour of undersigned . List 
25 - 9 - 2017 - ന് 12.30 മണി ആണ്. വൈകിയെത്തുന്ന ടെണ്ടറുകൾ 

of Study Materials , can be collected from this office, 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേദിവസം 3 മണിക്ക് ടെണ്ടറുകൾ 

- directly during working hours 10 a . m . to 5 p . m . 
ദർഘാസുകാരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധിക 
ളുടെയോസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ആകെ 
- 4,99,900 ആണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വകയിരുത്തിയി 

R . L . V . College of 
രിക്കുന്നത്. ടെണ്ടർ ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

( Sd.) 

Music and Fine Arts, 
ടെണ്ടർ ഫോറ വില , ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ 

Tripunithura . 

Principal in - charge. 


354 


19th SEPT. 2017 ] 


STORES PURCHASE 


1279 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Last date for the receipt of the tender will be on 
26- 9 - 2017 at 2 p . m . Late tenders will not be accepted. 
The tenders will be opened at 3 . p . m . on 26 - 9 - 2017 in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


നമ്പർ എ1- 389 / 2017 - 18 . 

2017 ആഗസ്റ്റ് 24. 
- കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് 
കോളേജിലേക്ക് "Development of Lab and Library " പ്ലാൻ 
ഫണ്ട് പദ്ധതി 2017 - 18 പ്രകാരം ബയോ കെ മിസ് ടി 
വകു പ്പി ലേക്ക് ലാബ് ഉപക ര ണ ങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന തി നായി 
- 2, 25,000- ന്റെ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തിൽ പറഞ്ഞവയ്ക്കുള്ളദർഘാസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ A1/389/2017 -18/ GASCK-ബയോകെമിസ്ട്രി 
വകുപ്പിലേക്ക് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ 
എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 


Intending tenderers on application to The Principal, 
Govt. Arts and Science College, Kozhinjampara, 
Nattukal P. O ., Palakkad -678 554 obtain the requisite 
tender form on which tenders should be submitted . 
Application for the tender form should be accompanied 
by a Cash remittance of · 473 (Cost of tenders 
- 450 + - 23 - VAT ) which is not refundable under any 
circumstances. Tender forms are not transferable . 

- Sale of tender form will be closed at 2 p . m . on 
26 - 9 - 2017 . Cheque , Postage stamps , etc. will not be 
accepted towards the cost of form nor will the forms sent 
per V .P.P. Duplicate tender forms, if required will be issued 
- at - 237 per copy. 

Please contact college office for further details. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 % 


ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് 
ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ, നാട്ടുകൽ പി . ഒ., 
പാലക്കാട്-678 554, എന്ന വിലാസത്തിൽ 26 - 9- 2017 - ന് 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. വൈകി വരുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ അന്നേ 
ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് മണിക്ക് തത്സമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽതുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ 
ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആന്റ് 
സയൻസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് 
ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില - 473 ആണ്. ( 450 +23 വാറ്റ്). ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


നമ്പർ എ1- 389 / 2017 - 18. 

2017 ആഗസ്റ്റ് 24. 
കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് 
കോളേജിലേക്ക് "Development of Lab and Library " പ്ലാൻ 
ഫണ്ട് പദ്ധതി 2017 - 18 പ്രകാരം മെ കാബയോളജി 
വകു പ്പിലേക്ക് ലാബ് ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന തി നായി 
- 4,75,000- ന്റെ മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടർക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിരതദ്രവ്യം - 1 % 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിൽ പറഞ്ഞവയ്ക്കുള്ളദർഘാസുകൾ 
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ A1/389 /2017 -18 / GASCK 
ലാബ് ഉപക ര ണ ങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന തിനുള്ള ടെണ്ടർ എന്ന് 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 


- ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറം എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറം 
വേണ്ടവർ - 237 കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


വിശദവിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. A1-389/2017-18/ GASCK . | 24th August 2017. 

Sealed tenders are invited for the supply of Lab 
equipments for the Biochemistry Department of Govt. Arts 
and Science College for an amount of - 2,25,000 under 
the Scheme Development of Lab and Library under plan 
fund 2017-18 . 


ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് 
ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, കൊഴി ഞ്ഞാ മ്പാ റ , നാട്ടു കൽ 
പി. ഒ. പാലക്കാട്- 678 554, എന്ന വിലാസത്തിൽ 26-9 - 2017 - ന് 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. വൈകി വരുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 
മൂന്നു മണിക്ക് തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറു കാ രു ടെ 
സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഗവൺമെന്റ് 
ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 998 ആണ് ( 950 + 48 വാറ്റ്). 
ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽഓർഡർ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

-- ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറം എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറം 
വേണ്ടവർ - 499 കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


EMD - 1 % 


The envelope containing the tenders should bear the 
superscription A1/389/2017 - 18 / GASCK “ Tender for the 
supply of Lab Equipments to Biochemistry ” and should 
be addressed to the Principal, Govt . Arts & Science 
College , Kozhinjampara, Nattukal P. O ., Palakkad-678 554 . 


- വിശദവിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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No. A1-389 / 2017 -18/ GASCK . 


24th August 2017 . 


Sealed tenders are invited for the supply of Lab 
equipments for the Microbiology Department of Govt Arts 
and Science College for an amount of - 4,75 ,000 under 
the Scheme Development of Lab and Library under Plan 
Fund 2017 -18. 


- ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് 
- ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ, നാട്ടുകൽ പി. ഒ ., 
പാലക്കാട്-678 554 എന്ന വിലാസത്തിൽ 25 -9 -2017 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 
2 മണിവരെ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താണ്. വൈകി വരുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 
മൂന്നു മണിക്ക് തൽസ മയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരു ടെ 
സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഗവൺമെന്റ് 
ആർട് സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ് പിൻ സിപ്പാളിന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 600 ആണ് ( 570 + 30 വാറ്റ്). 
ചെക്ക്, ഡാറ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


EMD _ 1 % 


The envelope containing the tenders should bear the 
superscription A1/389/2017 - 18 /GASCK . “ Tender for the 
supply of Lab Equipments to Microbiology ” and should 
be addressed to the Principal, Govt. Arts & Science 
College, Kozhinjampara, Nattukal P. O ., Palakkad -678 554. 


Last date for the receipt of the tender will be on 
26 -9 - 2017 at 2 p . m . Late tenders will not be accepted . 
The tenders will be opened at 3 . p . m . on 26 - 9 - 2017 in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറം 
വേണ്ടവർ - 300 കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
- വിശദവിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Intending tenderers may on application to The 
Principal, Govt . Arts and Science College, Kozhinjampara , 
Nattukal P. O ., Palakkad obtain the requisite tender forms 
on which tenders should be submitted . Application for 
the tender form should be accompanied by a cash 
remittance of - 998 ( Cost of tenders - 950 + VAT - 48) 
which is not refundable under any circumstances, Tender 
forms are not transferable . 


- No. A1-390/2017- 18 / GASCK . 24th August 2017. 

Sealed tenders are invited for the supply of Lab 
Equipments for the Microbiology Department of Govt. 
Arts & Science College for an amount of - 2 , 85, 000 
under the Scheme Starting of New Course under Plan 
Fund 2017 -18. 


EMD - 1 % 


Sale of tenders will be closed at 2 p .m . on 
26 -9 -2017 . Cheque , Postage Stamps , etc. will not be 
accepted towards the cost of forms nor will the forms 
sent per V.P.P. Duplicate tender forms if required will be 
issued at - 499 per copy. 


Please contact college office for further details. 


The envelope containing the tenders should bear the 
superscription A1/ 390 /2017- 18 /GASCK “ Tender for the 
supply of Lab Equipments to Microbiology” and should 
be addressed to the Principal, Govt. Arts & Science 
College, Kozhinjampara, Nattukal P. O ., Palakkad -678 554. 

Last date for the receipt of the tender will be on 
25 -9 - 2017 at 2 p . m . Late tenders will not be accepted . 
The tenders will be opened at 3. p . m . on 25 -9 - 2017 in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers on application to The Principal, 
Govt. Arts and Science College, Kozhinjampara, 
Nattukal P . O ., Palakkad obtain the requisite tender form 
on which tenders should be submitted . Application for 
the tender form should be accompanied by a cash 
remittance of - 600 ( Cost of tenders form - 570 + - VAT 30) 
which is not refundable under any circumstances. Tender 
forms are not transferable. 

Sale of tenders will be closed at 2 p .m . on 
25 - 9 - 2017 . Cheques, Postage Stamps, etc. will not be 
accepted towards the cost of form nor will the forms sent 
per V.P.P. Duplicate tender forms if required will be issued 
- at - 300 per copy. 

Please contact college office for further details. 


നമ്പർ എ1- 390/ 2017- 18. 

2017 ആഗസ്റ്റ് 24. 
കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് 
കോളേ ജി ലേക്ക് Starting of news Course പ്ലാൻ ഫണ്ട് 
പദ്ധതി 2017 - 18 പ്രകാരം മൈക്രോബയോളജി വകുപ്പിലേക്ക് 
ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി - 2,85, 000 - ന്റെ 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടർക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


2017 


നിരതദ്രവ്യം - 1 % 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിൽ പറഞ്ഞവയ്ക്കുള്ളദർഘാസുകൾ 
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനുമുകളിൽ A1/390 /2017 -18/ GASCK 
ലാബ് ഉപക ര ണ ങ്ങൾ വാങ്ങു ന്ന തിനുള്ള ടെണ്ടർ എന്ന് 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 
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Intending tenderers on application to The Principal, 

Govt. Arts and Science College , Kozhinjampara, Nattukal P. O ., 
നമ്പർ എ1- 390/ 2017-18 . 

2017 ആഗസ്റ്റ് 24. 

Palakkad obtain the requisite tender forms on which 
കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് tenders should be submitted . Application for the tender 
കോളേജിലേക്ക് “ Starting of News Course ” പ്ലാൻ ഫണ്ട് 

form should be accompanied by a Cash remittance of 
പദ്ധതി 2017 - 18 പ്രകാരം മൈക്രോബയോളജി വകുപ്പിലേക്ക് 

- 630 ( Cost of tenders - 600 + VAT 30 ) which is not 

refundable under any circumstances. Tender forms are not 
ലാബ് കെമിക്കലുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി - 3, 00,000 - ന്റെ 

transferable . 
മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- Sale of tenders will be closed at 2 p .im . on 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 

25 - 9 - 2017 . Cheque , Postage Stamps, etc . will not be 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിൽ പറഞ്ഞവയ്ക്കുള്ളദർഘാസുകൾ accepted towards the cost of form nor will the forms sent 
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനുമുകളിൽ A1/ 390/ 2017 -18/ GASCK per V.P.P . Duplicate tender forms if required will be issued 
ലാബ് കെമിക്കലുകൾ വാങ്ങു ന്ന തിനുള്ള ടെണ്ടർ എന്ന് at - 315 per copy. 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 

Please contact college office for further details . 
- ദർഘാസുകൾ പിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് 

Government Arts & 
ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, കൊഴി ഞ്ഞാ മ്പാറ, നാട്ടു കാൽ Science College, 

( Sd.) 
പി. ഒ. പാലക്കാട്- 678 554, എന്ന വിലാസത്തിൽ 25 -9- 2017 - ന് Kozhinjampara, Nattukal P . 0 . 

Principal. 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. വൈകി വരുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
മൂന്നു മണിക്ക് തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറു കാ രു ടെ 
സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ 

[ നമ്പർ 1/2017 - 18 ( പി)) 
സമർപ്പി ക്കു വാൻ ഉദ്ദേ ശി ക്കു ന്ന വർ കൊഴി ഞ്ഞാ മ്പാ റ 

നമ്പർ എ1- 522 / 2017 / പി. 

2017 ആഗസ്റ്റ് 10 . 
ഗവൺമെന്റ് ആർട് സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേ ജ് 

-- തിരൂർ ടി . എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് 2017 - 18 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ദർഘാസ് ഫോറം 

സാമ്പത്തിക വർഷ ത്തിൽ പ്ലാൻ പദ്ധതിയിൽ ലാബ് 
വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 630 ആണ് 

ലൈബറികളുടെ വികസനം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഈ 
( 600 +30 വാറ്റ്) . ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവ 

കോളേജിലെ ഫിസിക് സ് ലാബിലേക്ക് - 3 , 00 ,000 - ന്റെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവരിൽ 
- ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 

നിന്നും മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
ഫോറം എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ 

കൊള്ളുന്നു . 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് - ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു മുകളിൽ 
ഫോറം വേണ്ടവർ " 315 കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

“ദർഘാസ് നമ്പർ 1/ 2017 - 18 ലാബ്/ ലൈബ്രറികളുടെ വികസനം 

എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഫിസിക്സ് ലാബിലേക്ക് ലാബ് 
- വിശദവിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ 

എന്നെഴുതി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ടി . എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, 
No. A1-390 /2017-18/ GASCK . 24th August 2017. 

തിരൂർ, വാക്കാട് പി . ഒ., മലപ്പുറം ജില്ല , കേരളം, പിൻ- 676 502 
Sealed tenders are invited for the supply of Lab എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
Chemicals for the Microbiology Department of Govt. Arts 

സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 25 - 9 - 2017 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 
and Science College for an amount of S 3, 00 ,000 under 

2 മണിവരെ ആകുന്നു . ദർഘാസു കൾ അന്നേ ദിവസം 
the Scheme Starting of New Course under Plan Fund 

ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസുകാരുടെ 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
2017 - 18 , as per the list appended . 

ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 25 - 9 - 2017, 12 . 30 - ന് അവസാനിക്കു 
EMD - 1 % 

ന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്നതും അപൂർണ്ണവുമായ ടെണ്ടറുകൾ 

യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
The envelope containing the tenders should bear the 

ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിന് ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ 
superscription A1/390 / 2017 - 18 /GASCK “ Tender for the 

- 672 ( ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 600 -ം ജി .എസ്. ടി . 
supply of Lab Chemicals to Microbiology ” and should be 

12 % ഉൾപ്പെടെ) അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
addressed to the Principal, Govt. Arts & Science College , വില യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും മടക്കി നൽകു ന്ന ത ല്ല . 
Kozhinjampara, Nattukal P. O ., Palakkad -678 554 . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള തല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റൽ 
Last date for the receipt of the tender will be on 

ഓർഡ റു കൾ, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പു കൾ എന്നിവ സ്വീക രി 
25 -9 - 2017 at 2 p . m . Late tenders will not be accepted . 

ക്കുന്നതോ ദർഘാസുകൾ വി. പി. പി. ആയി അയച്ചുകൊടുക്കു 
The tenders will be opened at 3 . p . m . on 25 - 9 - 2017 in ന്നതോ അല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് 
the presence of such of the tenderers or their authorized ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയും തപാൽ ചാർജ്ജും ഉൾപ്പെടെ 
repersentatives who may be present at that time. 

- 722 മണിയോർഡർ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 
Gaz. No. 37 /2017/DTP ( Stores Purchase ). 
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- പൂരിപ്പിച്ചതും ഒപ്പിട്ടതുമായ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
കൂടെ നിര ത ദ വ്യമായി ആകെ തുകയുടെ 1 % തുകയ്ക്ക് 
(elm100 . 1, 500 ) LjMm1g7310mg GoJolod m1028 29 m . m . 

ഐ . ബാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന തരത്തിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ ത്തിന് പലിശ 
നൽകുന്നതല്ല . ഓരോ ഉപകരണത്തിന്റെയും വില , വാറ്റ്, മറ്റു 
ചിലവുകൾ എന്നിവ പ്രത്യേകം കാണിക്കേണ്ടതാണ്. വിതരണ 
ഉത്തരവ് കിട്ടി ഒരുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. വില നിലവാരത്തിന് 
31- 3 -2018 100 (olomierjemsoololoomom . 

- ഓരോ ടെണ്ടറിന്റെ കൂടെ യും - 200 വിലയുള്ള 
കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം അടയ്ക്കു ന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉത്തരവിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പ് ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ 
ദർഘാസ് നടപടികൾ റദ്ദാക്കുന്നതിനോ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ 
ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ആളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
ഓഫീസിലെ പണമിടപാട് സമയം രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെയാകു ന്നു . കൂടുതൽ വിവര ങ്ങൾ 
ആഫീസ് പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


charges for registered post by Money Order. Every tender 
should be accompanied by an agreement in Kerala Stamp 
Paper worth · 200 . The articles should be supplied within 
one month on receipt of the purchase order to the 
college at your own expenses . 

The period of firmness of rate quoted will be up to 
31-3 -2018. Rates, VAT and condition of supply of articles 
should clearly be stated separately in respect of each item . 

The tenders should be accompanied by an EMD of 
1 % (Minimum · 1,500 ) of the total cost in the form of 
Demand Drafts drawn in favour of the Principal , 
T. M . Govt. College, Tirur, payable at SBI, Tirur Branch 
only . Tenders without sufficient EMD are liable to be 
rejected . EMD will not carry any interest. The firm who 
are exempted from furnishing EMD should be enclosed 
the attested copy of exemption orders . More details can 
be had from the college office during working days. 

The undersigned will have the right to cancel or 
extend the tender formalities at any time without 
further notice . 


[No. 1/2017 - 18 ] 


List of Equipments 


Item and Specification 


Quantity 


No. 


No. A1-522 /2017 /P . 

10th August 2017 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of Lab Equipments to Physics Department of 
T. M . Government College, Tirur for a total cost of 
- 3 ,00 ,000 under scheme of Development of Laboratories 
and Libraries (Plan ) 2017 - 18 . 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


1 


The envelope containing the tender should be 
superscribed as “ Tender No. 1/2017 -18 for the supply of 
Lab Equipments to Physics Department of T. M . 
Government College , Tirur” and addressed to “ The 
Principal, T . M . Govt. College , Tirur, Vakkad P . O ., 
Malappuram Dist., Kerala , Pin -676 502”. The last date and 
time for receipt of filled tender is at 2 p. m . on 25-9 -2017 . 
The tenders will be opened at 3 p .m . on the same day in 
the presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. Sale of 
tender form will be closed on 25 - 9 - 2017 at 12 .30 p . m . 
Late tenders will not be accepted at any account. 


30 MHz Analog Oscilloscope : 
Dual channel, 
DC - 30 MHz bandwidth , 
1mV/div sensitivity on both channels, 
X - Y operation , 
Vertical deflection coefficients : 1mV/div 

to 20 V /div, 
Time coefficients : 0 .5 micro -second/ 

div to 0 .2 s /div with 3 % accuracy , 
Variable Hold -off , 
Built - in component tester, 
Output socket-BNC 
Input power: 220 -240 V, 50 /60 Hz. 
Accessories required : Line cord 

for input power, One pair of 
suitable co - axial cable with BNC 

connector at both ends, 
One pair of suitable co -axial cable 

with BNC connector at one 
end and banana plugs with 

alligator clips at the other end . 
Digital Function generator: 
Sine , Square , Triangular and Pulse wave 

forms Frequency range: 1 Hz to 5 MHz 

( 3 % accuracy) 
Output voltage: 10 mV to 20 V 
Output socket-BNC 
Input power : 220 -240 V, 50/60 Hz 


Intending tenderers may make an application to the 
Principal to obtain the requisite tender form , in which 
tenders should be submitted . The original tender form 
duly filled and signed only will be accepted . 
Application for the tender form should be accompanied 
by a cash remittance of · 672 ( cost of tender for 
- 600 + GST 12 % ) which is the price fixed for a tender 
form and which is not transferable. Cheques, Postal Orders 
and Postal Stamps will not be accepted towards the cost 
of tender form and the tender form will not be sent by 
V .P.P. Those who require tender form by Registered Post 
should sent the cost of tender form ` 722 including postal 
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(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 1) 


(2 ) 


( 3) 


6 


8 


2 


al . 


Accessories required : Power cord 

for input power , One pair of 
suitable co -axial cable with BNC 

connector at both ends, 
One pair of suitable co -axial cable 

with BNC connector at one 
end and banana plugs with 

alligator clips at the other end . 
Additional Accessories : BNC Male to 

2 BNC Female Jack Adapter 

T- Shaped Connector 3 Way . 
3 Melde s string apparatus: 

Electrically maintained tunning fork 
fixed on a sturdy base . The fork is 
made of steel. The tunning fork should 
produce vibrations at a rate 60 per 
second . The position of the electromagnet 
should be adjustable so that the 
amplitude of vibration may be varied . 
Provision should be there to attach 
string at the end of the prongs of the 
tunning fork . The set up should be 
workable on 220 -240 V A . C . 
Accessories required : Silk cord, pulley 

and scale pan with hook to carry 
weights for tensioning the cord . 
Provision should be there to attach 
the pulley at the end of laboratory 
table . Suitable transformer for 

AC source 
4 Scale and telescope arrangement: 

The telescope should be mounted on 
a specially designed carriage with 
support ring to stop abrupt falling. 
The carriage should be fitted with 
two adjustable screws for precise 
vertical and horizontal positioning . 
The whole arrangement mounted on 
a long steel pillar, fitted on a cast iron 
base with leveling screws. A scale 
holder with scale should also be fitted 
vertically on the steel pillar. 
Resistance box, plug type : 
Range: 0. 1-5 ohms 
Enclosed in polished teak wood box 
with bakelite panel. 
Split brass contact blocks hold 
precision cut, interchangeable plug 
having moulded black bakelite fluted 
tops. Coils of constantine wire , double 
silk covered are wound . Coils 
connected with double nut system . 


Resistance box, plug type: 
Range: 1- 10000 ohms 
Enclosed in polished teak wood box 
with bakelite panel . 
Split brass contact blocks hold 
precision cut, interchangeable plug 
having moulded black bakelite fluted 
tops. Coils of constantine wire , double 
silk covered are wound. Coils connected 
with double nut system . 
Rheostat: 
Resistance : 30 ohm , 
Current capacity : 0 .5 ampere 
Wound with heavily oxidized resistance 
wire on vitreous enameled steel tube. 
The winding is locked into place with 
ceramic cement. The tube is carried 
upon robust enameled diecast end 
supports with heavy duty sliding 
contact consisting of phosphor bronze 
strips, nickel plated for corrosion 
resistance. 
4 mm socket terminals are fitted , 
allowing for use as a variable resistor 
or potential divider 
Rheostat: 
Resistance: 1000 ohm , 
Current capacity : 0 .5 ampere 
Wound with heavily oxidized resistance 
wire on vitreous enameled steel tube. 
The winding is locked into place with 
ceramic cement. The tube is carried 
upon robust enameled diecast end 
supports with heavy duty sliding 
contact consisting of phosphor bronze 
strips, nickel plated for corrosion 
resistance. 
4 mm socket terminals are fitted , 
allowing for use as a variable resistor 
or potential divider 
Rheostat: 
Resistance : 600 ohm , 
Current capacity: 0 .6 ampere 
Wound with heavily oxidized resistance 
wire on vitreous enameled steel tube. 
The winding is locked into place with 
ceramic cement. The tube is carried 
upon robust enameled diecast end 
supports with heavy duty sliding 
contact consisting of phosphor bronze 
strips, nickel plated for corrosion 
resistance . 
4 mm socket terminals are fitted , 
allowing for use as a variable resistor 
or potential divider 
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10 Electronic Daniel cell : 

Output Voltage : 1.08V, DC 
Current: 10mA 

Operating in 220 - 240 AC mains 
11 Green Board : green writing board with 

Vitreous enameled steel sheet top 
surface. 4 feet X 8 Feet 
Dual output DC Regulated power 
supply : 
Continuously variable output by 
COARSE and FINE kobs in each track , 
digital displays for voltage and current 
for each track , protection against short 
circuits and continuous overloads. 
Floating output with respect to ground 
has been provided . The same power 
supplies can be used as dual independent 
type also . 
Voltage range: 0 to + /- 30 V 
Current range : 0 to 3 ampere 
Single Output DC regulated power supply : 
Continuously variable output by 
COARSE and FINE knobs, 
digital displays for voltage and current, 
protection against short circuit and 
continuous overloads . 
Voltage range: 0 to 30 V 
Current: 0 to 3 ampere 
Laser diffraction kit : 
Suitable to study the single slit 
diffraction pattern . 
Laser source: 625 nm , 0 .5 milli -Watt 
with adjustable stand, micrometer 
adjustable slit which can be attached 
to the laser source , white screen . 
Input power to the laser source : 

220 -240 V, 50/60 Hz (A . C . mains) 
15 Electronic balance : 

Capacity : 0 -500 gram 
Reading precision : 0.01 gram , 
Stainless steel pan , Auto power off, 
Low battery indication , Removable 
draught shield , 
Display : LCD , 6 digits, 
Power: 220 -240 Volts , 50/60 Hz 

Accessories required : Suitable AC adaptor 
16 Lenses : focal length 10 cm 
17 Plano Convex lens: focal length 100cm 
18 Diffraction grating : 

15000 lines per inch , Size: 38 x 50 mm 


Spectrometer prism : 
Optically worked for Spectrometer , 
equilateral prism with two faces 
polished . 
Crown glass 
size : 32 x 32 mm 
Hollow prism 
Calcite prism 
Quartz prism : for spectrometer 

experiment 
Small angle prism for spectrometer : 
optically worked, 
size : 32 mm x 32 mm , 
Angle : 10 degree X 85 degree X 
85 degree 
Laser pointer with slide changer: 
Effective range -20 meters minimum 
• 2 .4 GHz wireless technology 
• Provision of Laser pointer 
• LCD display with timer 
• Receiver, carrying case, Batteries, 

manuals are to be provided along 

with the wireless presenter . 
collar mic : 
0.45 mm thick single strand double 
cotton covered copper wire (DCC wire): 
Connecting wires for breadboard : 
Blue , Green , Black , Yellow 
Connecting wires with crocodile pin 
at both ends 
Red , Black -50 crn 
Melde’s string apparatus: 
Electrically maintained tunning fork fixed 
on a sturdy base . The fork is made of 
steel. The tunning fork should produce 
vibrations at a rate 60 per second. The 
Position of the electromagnet should 
be adjustable so that the amplitude of 
vibration may be varied . Provision 
should be there to attach string at the 
end of the prongs of the tunning fork . 
The set up should be workable on 
220 - 240 V A . C . 
Accessories required : Silk cord , pulley 
and scale pan with hook to carry 
weights for tensioning the cord . 
Provision should be there to attach the 
pulley at the end of laboratory table . 
Suitable transformer for AC source 
Potentiometer : 
10 M wire fixed on a polished 
Teakwood base, 
Sunmica base insulation under the wires, 
knife edge jockey 


500 
grams 
10 cm 

each 
100 each 
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31 Spectrometer : 

Instrument for studying optical spectra . 
It consists of a collimator, a telescope , 
a circular prism table and a graduated 
circular scale along with two vernier 
tables, levelling screws, adjustment 
screws, clamp screws, focus knobs and 

magnifying glass to read vernier 
32 Travelling Microscope : 

It consists of a compound Microscope 
mounted vertically or horizontally on a 
right metal frame so that it can be 
moved in a direction at right angles to 
its axis by means of a screw . The 
displacement of microscope is measured 
with verniers which moves with the 
microscope along a scale fixed to the 

instrument. 
33 Horseshoe magnet: 
34 Semiconductor laser with optical 

fibre kit 
35 Sodium vapour lamp with lamp house 

and transformer: 
35 watts sodium vapour lamp suitable 
for spectroscopy experiments, 
The lamp enclosed in a wooden house 
made of teakwood with lamp holder and 
wire fitting, wooden box having long 
slits on all the four sides, 
Transformer suitable for driving the 
sodium vapour lamp, operating on 
AC Mains: 220 - 240V , 50 /60Hz 
Mercury vapour lamp with lamp 
house and transformer : 
Mercury vapour lamp rated 80 watts , 
Specially designed lamp house and 
transformer operating on 220 - 240Volts, 
50 /60Hz for driving the lamp, Lamp 
house comprising a cylindrical sheet 
metal enclosure closed at one end with 
a circular aperture for lamp output and 
lamp holder and wire fitting , Lamp 
house mounted on a vertical support 
rod with convenient vertical adjustment 

in the lamp house position . 
37 Digital multimeter (LCR ): 

DC voltage : 0 to 1000 V in five ranges, 
AC volage : 0 to 750 V in five ranges, 
DC current: 0 to 10 amperes in five ranges, 
AC current: 0 to 10 amperes in five ranges, 
Resistance : 0 to 200 mega ohms in 

seven ranges, 
Gaz . No. 37 / 2017/DTP ( Stores Purchase ). 


Capacitance: 1 nano - 200 micro -Farad, 
Frequency : 1 Hz to 30 MHz, 
Temperature : - 40 degree to 1000 degree 

celcius. 
Functions like diode test , hFE test , 

continuity test , 
Low battery indication , Auto power off 
Accessories required : Test Leads, Battery , 

Temperature Probe. 
38 AC Ammeter: 0 -10mA 
39 AC Ammeter : 0 - 150mA 
40 AC Ammeter : 0 - 100mA 

AC Voltmeter: 0 - 10V 
42 AC Voltmeter : 0 -1V 
43 AC Voltmeter : 0 -25V 
44 Oscillator Kit: Colpit Oscillator 
45 Oscillator Kit: hartley Oscillator 
46 Hibbert s Magnetic Standard (HMS): 
47 Variable Capacitor ( Tuning ): 
48 Variable Inductor ( Tuning ): 

Diffrction grating : 
15000 lines per inch , Size: 38 x 50 mm 
Spectrometer prism : 
Optically worked for Spectrometer , 
equilateral prism with two faces polished . 
Crown glass 
size: 32 x 32 mm 
Variable pot resistor : 10 Kohm , Kohm , 
1K ohm , 5K ohm 

10 each 
52 Thermocouple : Cromel- Alumel, Cromel- 1 Each 

Constantan , 
Copper - Constantan , Iron - Constantan 

NPN Transistor : BC 107 (ß above 100 ) 
54 Temperature coefficient coil : 

10 
Resistance coil enclosed in test tube 
suitable for the measurement of 
temperature coefficient of resistance , 
Resistance : 10 ohms 
Step down transformer (AC Source ): 6 

0 - 10V , 2A , 
56 Step down transformer (AC Source ): 

0 -6V, 1A , 

NPN Transistor : BC 107 (ß above 100) 25 
58 Resistors : 47K92 , 470K2, 150K2, 5 .6K2, 25 Each 

1.5K22 , 2.2K2, 50K22 , 10K22 , 33K12 , 1K22 , 
330K2, 4 .7K2, 100K2, 10022 
Capacitor: 100uF, 200uF, 0.1uF , 1uF, 25 Each 
10uF, 0.22uF , 0 .47uF, .01uF, .001uF 


co 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


5 Each 


നമ്പർ ബി1 - 432 / 2017 - 18 / പ്ലാൻ. 


2017 ആഗസ്റ്റ് 29. 


50 each 


- 35 


CHMKM ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജിലേക്ക് 
ഇലക്ടിക് ഉപക ര ണ ങ്ങൾ ( ജ ന റേറ്റർ , സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, 
മറ്റ് ഇല ക് ടിക് ഐറ്റം സ് ) വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


25 Each 


അടങ്കൽ തുക - - 2, 35,000. 


ടെണ്ട റു കൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കവറിന്റെ പുറത്ത് 
ടെണ്ടർ നമ്പർ “ ബി1- 432 / 2017 -18 / പ്ലാൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേ 
ണ്ടതും “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, CHMKM ഗവ . ആർട്സ് & സയൻസ് 
കോളേജ്, കൊടു വ ള്ളി , കോഴി ക്കോ ട് - 673 572 ” എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടറുകൾ 19 - 10 - 2017 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക്മുൻപായി കോളേജ് ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരി 

ക്കേ ണ്ട താ ണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ടെണ്ടറുകൾ 19 - 10 - 2017 
വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെയോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


6 


5 Each 


100ml 


60 Beaker : 100ml, 250ml 
61 IC : 741, 7400 , 7402 
62 Bread Board 
63 Diode: IN 4001, IN 4007, IN 4002 

Zener diode : IN753 (Vz = 6 .2V ), 
IN 752 ( Vz= 5 .6V) 

LED : Red, Blue, Green , White 
64 Chargeable LED table lamp 
65 Thermos flask 
66 Screw Driver Set 
67 Rubber tube & cork for surface tension 

experiment 
68 Insulation tape- Red, Blue, Black 
69 Mercury 
70 Plane mirror for liquid lens experiment 
71 Burette: 
72 Optical Fibre Kit 

Polarimeter : Consists of two Nicol 
prisms, convex lens, glass tube, a half 
shade, an eye piece, all enclosed in a 
chamber, second nicol prism ( analyser), 
capable of being rotated and is provided 

with circular scale and vernier. 
74 Pottassium permanganate crystal 
75 Pottassium Chloride 
76 MATLAB 
77 External Hard disc : 1TB USB 
78 Laptop : High quality laptop HP, 39.6 cm 

(15 .6 ) HD SVA Display, Intel® CoreTM 
i3 - 6006U (2 GHz, 3 MB cache, 2 cores), 
Free DOS 1.2 ,4 GB DDR4 -2133 SDRAM 
( 1 x 4 GB ), Intel® HD Graphics 520, 
1TB 5400 rpm SATA , Full - size island 
style keyboard with integrated numeric 
keypad . Touchpad with multi -touch 
gesture support, 4 cell, 41 Wh Li-ion 
Battery, HP True Vision HD Camera 
with integrated digital microphone, 
Dual speakers: DTS Studio SoundTM 

with two year warranty 
79 copper sulphate 

Total - 3, 00, 000 


- താൽപര്യമുള്ളവർ ടെണ്ടർ ഫാറത്തിനായി "“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
CHMKM ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, കൊടുവള്ളി, 
കോഴിക്കോട്- 673 572 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ട 
താണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം ടെണ്ടർ ഫാറത്തിന്റെ വിലയായി 
- 560 [ 500 + - 60 ( GST 12 %)) (അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ 
മാത്രം) അടയ്ക്കേണ്ട താ ണ് . ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 
യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ 
ഫാറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ടെണ്ടർ ഫാറത്തിന്റെ 
വിൽപന 19 - 10 - 2017 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് അവസാനിക്കു 
ന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് അടക്കുകയോ 
മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഡാഫ്റ്റ്, ചെക്ക്, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പു കൾ മുത ലാ യ വ സ്വീക രി ക്കു ക യോ , 
വി . പി. പി . ആയി അ യ യ ക യോ ചെയ്യാ വു ന്ന ത ല്ല . 
ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ഫാറം ആവശ്യമു ള്ള വർ ആയതിലേക്കായി 
- 280 [ S 250 + - 30 ( GST 12 %)) കൂടി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കുന്നവർ - 610 ( ° 560 + പോസ്റ്റൽ 
ചാർജ്ജ് - 50 ) അയക്കേണ്ടതാണ്. 


100gm 


200gm 


- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾക്ക് കോളേജ് ഓഫീസു മായി 
ബന്ധപ്പെടുക . 


No . B1/ 432 /2017-18 / Plan . 


29th August 2017. 


Sealed tenders are invited for the supply of Electrical 
Equipments (Generator, Sound System and other Elecrtic 
Items) to this College for - 2 ,35 ,000 . 


500gm 


The tender should be superscribed “ Tender 
No. B1/ 432/2017 -18/ Plan- Supply of Electrical Equipments 
and addressed to “ The Principal , CHMKM Govt. Arts & 
Science College, Koduvally , Kozhikode -673 572” . The 
filled in tenders should reach this office on or before 
19 - 10 -2017 at 2 p . m . Late tenders will not be considered 
under any circumstances. The tenders will be opened at 
3 p . m . on 19 - 10 - 2017 in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives who may be present at 
that time. 


T. M. Govt. College , 


(Sd.) 
Principal . 


Tirur. 
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Intending tenderers may apply to “ The Principal, ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
CHMKM Govt. Arts & Science College , Koduvally, - സമയവും 23- 9 - 2017 , 4 p . m . 
Kozhikode-673 572 ” to obtain the requisite tender form on 

- പൂ രി പ്പിച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന 
which tenders should be submitted . Application for tender 

തീയതിയും സമയവും 25- 9- 2017, 4 p . m . 
form should be accompanied by Money Order or Cash 
remittance of ` 560 [ 500 + 60 ( GST 12 %)] which is the ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
price fixed for a form and which is not refundable . Tender 

ദർഘാസ് നമ്പർ 1/ 2017 - 18 - - 26 - 9 - 2017 , 11 a . m . 
forms are not transferable . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 2 / 2017 - 18 - 26 - 9 - 2017, 11.30 a . m . 
Sale of tender forms will be closed at 12 Noon on 

ദർഘാസ് നമ്പർ 3 / 2017 -18 - 26 -9 - 2017 , 12 Noon . 
19 - 10- 2017 . Cheque , Postage Stamps, Demand Draft, 
Postal Order etc . will not be accepted towards the cost of 

അസ്സൽ ദർഘാസുകൾ വാങ്ങു ന്ന വർക്കേ പകർപ്പു 
tender form and not by V .P.P . Duplicate tender forms if 

ദർഘാസുകൾ നൽകുകയുള്ളൂ. 
required will be issued for - 280 [ 250 + 30 ( GST 12 %)) - ചീഫ് ഗവൺമെന്റ് അ ന ലിസ്റ്റ്, ഡഗ് സ് ടെസ്റ്റിംഗ് 
per copy. For money order - 610 ( 560 + Postal charge ലബോറട്ടറി, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ട് 
50 ). For more details contact college office. 

പണം അടച്ചോ മണി ഓർഡർ അയച്ചോ അപേക്ഷിച്ചാൽ 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം 
CHMKM Govt. Arts & Science 

( Sd.) 

രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലായി ലഭിക്കേണ്ടുന്നവർ - 40 അധികമായി 
College, Koduvally . 

Principal . 

അടക്കേണ്ടതാണ്. ചെക്കായോ, ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായോ 

ദർഘാസിന്റെ വില സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ വില 
Drugs Control Department 

ഒരിക്കൽ അടച്ചാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി നൽകു 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

ന്നതല്ല . കൂടാതെ ഫോറം കൈമാറുവാനും പാടുള്ളതല്ല . വിശ 

ദ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഡഗ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് 
നമ്പർ എ3- 5746/2015 / ഡി . റ്റി.എൽ. 

2017 ആഗസ്റ്റ് 30. ലബോറട്ടറി ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ടോ ഫോൺ 

മുഖേനയോ അറിയാവുന്നതാണ്. ( ഫോൺ നമ്പർ 0471- 2570189 ). 
- ഡഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ഡ്രഗ്സ് പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകളോടൊപ്പം കേരള സർക്കാരിന്റെ - 200 - ന്റെ 
ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയുടെ ഉപയോഗത്തിനായി താഴെപ്പറയുന്ന -- മുദ്രപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രാഥമിക സമ്മതപത്രവും 
രാസവസ്തുക്കൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ, ഗ്ലാസ് ഉപകരണങ്ങൾ, രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് 1 % നിരതദ്രവ്യവുമായി 
യന്താപകരണങ്ങൾ, മിസലേനിയസ് ഐറ്റംസ് തുടങ്ങിയവ നൽ കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ക വ റു കൾക്ക് പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ 
സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

No. A3 -5746/ 2015/DTL . 

30th August 2017. 
ദർഘാസ് നമ്പർ 17 2017 - 18 - രാസ വ സ് തു ക്കൾ, 
സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ മുതലായവ. 

Sealed tenders are invited for the supply of 

Chemicals, Standards, Glass Apparatus, Instruments & 
അടങ്കൽ തുക - - 80,000. 

Miscellaneous etc ., for the use of Drugs Testing 
ദർഘാസിന്റെ വില ( ജി .എസ്. റ്റി. ഉൾപ്പെടെ) : 

Laboratory, Thiruvananthapuram as detailed below . 
അസ്സൽ - 180 

Tender No. 1/2017 - 18 — Chemicals and Standards. 
കോപ്പി - - 90. 

Estimate Cost - 80 ,000 
ദർഘാസ് നമ്പർ 2/ 2017 -18 ഗ്ലാസ് ഉപകരണങ്ങൾ 

Cost of tender forms (Including GST) : 
അടങ്കൽ തുക - - 1,00,000 . 

Original — * 180 
ദർഘാസിന്റെ വില ( ജി.എസ്. റ്റി. ഉൾപ്പെടെ) : 

Duplicate — ^ 90 . 
അസ്സൽ - 224 

Tender No. 2/2017 - 18 — Glass Apparatus. 
കോപ്പി - 1 112 . 

Estimate Cost - 1,00 ,000 
ദർഘാസ് നമ്പർ 3 | 2017 - 18 -യന്താപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ, 

Cost of tender forms (Including GST) : 
മിസലേനിയസ് ഐറ്റംസ് മുതലായവ. 

Original - 224 
അടങ്കൽ തുക - - 3, 80 , 000. 

Duplicate : 112. 
ദർഘാസിന്റെ വില ( ജി .എസ്. റ്റി. ഉൾപ്പെടെ) : 

Tender No. 3 /2017 - 18 – Laboratory Instruments & 
അസ്സൽ - 852 

Miscellaneous. 
കോപ്പി - 426. 

Estimate Cost - 3 , 80 ,000 . 
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Cost of tender forms (Including GST ) : 

Original — ` 852 . 
Duplicate — * 426. 


ടെണ്ടർ ഫോറം ഓഫീസിൽ നിന്നും വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും (ഓഫീസ്മുഖേന) 
22 - 9- 2017 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ. 


Last date and time for sale of tender forms 

23 - 9- 2017, 4 p . m . 
Last date and time for receipt of filled tender forms 

25 -9 -2017, 4 p . im . 


തപാൽ മുഖേന - 15 - 9 - 2017 വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ. 

ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 9 - 2017 വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി വരെ. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22 -9 - 2017 , 
വൈകുന്നേരം 4 മണി. 


Date and time of opening of tender : 
Tender No. 1/2017 - 18 — Chemicals and Standards , 

26 -9 - 2017, 11 a . m . 


Glass Apparatus, 26 - 9 - 2017 , 


Tender No. 2/ 2017-18 

| 11 . 30 a. m . 


Tender No. 3/2017 - 18 — Laboratory Instruments & 

- Miscellaneous, 26- 9 - 2017 , 12 p . m . 
| ( An amount of - 40 is to be remitted additionally for 
sending tender forms by registered post ). Duplicate 
tenders will be issued only to those who have purchased 
original tender forms. Intending tenderer can obtain tender 
forms on application , from the Chief Government Analyst, 
Drugs Testing Laboratory , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 035 , Phone : 0471 - 2570189, on all working days 
during working hours. Cheques, DD s, Postal Orders etc . 
will not be accepted. Cost once remitted will not be 
refunded under any circumstences. Tender forms are not 
transferable . Preliminary agreement in Kerala Government 
Stamp Paper worth · 200 and Earnest Money Deposit 
(EMD ) @ 1 % of the quoted value should also be 
submitted along with the respective tender number. 

More details can be obtained from the office of the 
Chief Government Analyst, Drugs Testing Laboratory , 
Thiruvananthapuram on all working days. 


- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും നിശ്ചിത തുക അടച്ചാൽ 
ലഭ്യമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് 
സഹിതം പ്രത്യേകം സീൽ ചെയ്ത കവറുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പരും ടെണ്ടറിന്റെ പേരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ആകെ 
വിലയുടെ 1 % വരുന്ന തുക നിരതദ്രവ്യമായും - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയടക്കം പൂരിപ്പിച്ച 
ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത തീയതിയ്ക്കകം പ്രിൻസിപ്പാൾ ആന്റ് 
കൺട്രോളിംഗ്ഓഫീസർ, ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഐരാണിമുട്ടം, മണക്കാട് പി . ഒ., 
തിരുവനന്തപുരം-9 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിശ്ചിത ദിവസവും സമയവും കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന 
- ദിവസം അവധി ദിവസമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിലും 
- ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No , B1 - 3522 /17/ GHMCT. 


22nd August 2017. 


Drugs Testing Laboratory, 
Thiruvananthapuram . 


MOLLYKUTTY , K . C ., 
Chief Government Analyst. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Incinerator- 2 Nos. for the use of Government 
Homoeopathic Medical College, Thiruvananthapuram from 
the competent firms/individuals . 

Tender No . -02/2017 -18 . 
Estimate Cost ( Approximate ) - 2, 00,000. 


Homoeopathy Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ബി1- 3522/ 17 / ജി.എച്ച്. എം . സി . റ്റി. 2017 ആഗസ്റ്റ് 22. 

തിരുവനന്തപുരം ഗവൺ മെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് 
മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആവശ്യത്തിലേക്ക്ഇൻസിനറേറ്റർ- 2 
എണ്ണംസപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തികൾ, 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ നമ്പർ - 02 / 2017 -18. 
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക (ഏകദേശം) - 2, 00 ,000 . 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ (ഓഫീസ്മുഖേന) - 500 + ജി .എസ്. റ്റി . 
പകർപ്പ് - 250 + ജി .എസ്. റ്റി . 
തപാൽമുഖേന- > 550 + ജി.എസ്. റ്റി. 


Cost of tender forms : 

Direct - 500 + GST. 
Duplicate - 250 + GST. 

By post " 550 + GST. 
Last date and time of sale of tender forms from 
Office 22 -9-2017, 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender forms by post 
15-9 -2017, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tenders 
22 -9- 2017, 3.30 p. m . 

Date and time of opening of tenders 
22 -9- 2017, 4 p. m . 
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Tender forms and other details can be had from this 

Date and time of commencement of online bid 
office on payment of prescribed amount either directly or submission - 22-8 -2017 at 11 a . m . 
by post. Filled tenders with required documents should be 

Date and time of closing of online bid submission 
submitted in separate sealed cover with an EMD of 1 % 

18 -9- 2017 at 5 p. m . 
of total cost of articles tendered with a preliminary 
agreement in Kerala Stamp Paper worth · 200 and the 

Due date and time for receipt of hard copy of bid 
filled in tenders should reach the office of the Principal & 

22 -9-2017 at 1 p . m . 
Controlling Officer , Government Homoeopathic Medical Date and time of opening of Technical bid — 22 -9-2017 
College , Iranimuttom , Thiruvananthapuram within the at 2 . 30 p . m . 
prescribed date and time. Only cash and money orders are 

Date and time of opening of Financial bid — Will be 
accepted for issuing tender forms. Tender number and 

intimated directly to the firms who qualifies in the 
name of tender should be clearly specified in each cover 

technical bid . 
while submitting tender forms and for other 
correspondence . Tenders received after specified date and 

Bidders shall remit the tender document fee and 
time will summarily be rejected . If the date of opening of 

EMD using the online payment option of e -procurement 
tender happens to be a holiday, the tender will be opened 

system only. Bidders are advised to visit 
on the next working day itself. 

downloads section of e -procurement website 

http :// etenders.kerala . gov.in for details instructions on 
More details can be had from this office on all 

making online payment using internet banking facility of 
working days . 

SBT or by NEFT facility . In the bid , the following 
Government Homoeopathic 

documents should be submitted by online . 
Medical College , 

1. BOQ duly filled up and signed . 
Iranimuttom , 

( Sd.) 

2. Technical data sheet duly filled up and signed . 
Thiruvananthapuram . Principal & Controlling Officer . 

(a ) If any more information to be furnished , 
Irrigation Department 

separate data sheet shall be attached for 

additional information . 
E- TENDER NOTICE 

(b ) Scanned copy of family curve, performance 
[No. CE (MECH )/ T/2 /2017 - 18 /SN ] 

curve etc. should be attached . 
No. CMU /P / 1411/11. 

21st August 2017. 3. E -payment form duly filled and signed . 
The Superintending Engineer & Deputy Chief 4. Proof of original manufacturer/authorized dealers 
Engineer, Mechanical, PWD , Irrigation Department, 

attested copy of same. 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 

5. Scanned copy of preliminary agreement executed 
of Kerala invites e - tender in two cover system from the 

in Kerala Stamp Paper worth ™ 200 . 
original manufacturer or their authorized dealers for the 
supply of lift pump sets starters and vacuum pump sets 

6 . EMD exemption certificate ( if any) should be 
for Neervaram Kalluvayal LI Scheme in Panamaram 

submitted online . 
Panchayath under Minor Irrigation Division , 7. Other details if any required to be furnished in 
Sulthan Bathery. 

the special condition . 
In accordance with respective specification for 8 . Form No. 14 duly filled and signed. 
supply of pump sets as shown in tender schedule of this 

9 . Tender notice and special condition of tender duly 
tender document , the tender is to be submitted as 

signed . 
e -tenders through http :// etenders .kerala . gov.in . Since this 
is an e -tender, only those bidders who have enrolled in 

Hard copy of all the above documents should be 
the above portal with their own digital signature submitted on or before 22 - 9 -2017 at 1 p . m . Tenders 
certificate (DSC ) can participate in the tender. E -tender received after the due date and time will be considered as 
document and other details can be obtained from the non responsive and will be rejected . 
above portal. 

The bidders shall submit the hard copy of the bid 
E . M . D . (Online payment) - ` 24 ,950. 

containing the documents as noted in the above paras in 

sealed envelope . The sealed envelope addressed to the 
Cost of tender documents — * 2 ,500 + 18 % as GST Superintending Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD , 
( Total — * 2 ,950 ). 

Mechanical, Office of the Chief Engineer, Mechanical, 

Thiruvananthapuram should reach in this office on or 
Document sale starting date and time— 22 - 8 - 2017 at before the time specified above. The envelope should be 
10 a . m . 

superscribed with tender No., due date and name of work . 
Gaz . No. 37 /2017 /DTP ( Stores Purchase ). 
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E - TENDER NOTICE 


Tenders will be opened online in the presence of 
such bidders or their authorized representatives present at 
the prescribed time of opening before the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD, Mechanical, 
Office of the Chief Engineer, Mechanical, 
Thiruvananthapuram . If date fixed for opening happens to 
be a holiday or due to net failure the tender will be 
opened in the next working day at same time and place. 


Soon on opening of the technical bid of e -tender, the 
committee constituted will evaluate the technical aspects 
of the pump. The date and time of opening of financial 
bid will be intimated directly to the firms who qualify in 
the technical bid . 

The second cover financial bid should contain the 
following documents 


[No. CE (MECH )/ T/3/2017 -18/SN ] 
No . CMU /P/1707 /2017. 

21st August 2017 . 
The Superintending Engineer & Deputy Chief 
Engineer, Mechanical, PWD , Irrigation Department, 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 
of Kerala invites e - tender from the original manufacturers 
of SKF/FAG or their authorized dealers for the supply of 
bearings for Roller wheels for DRIP -Rehabilitation and 
improving the basic facilities of Parappar Dam , Kallada 
Irrigation Project Mechanical work under Mechanical 
Division , Alappuzha . 

In accordance with respective specification for 
bearings as shown in tender schedule of this tender 
document, the tender is to be submitted as 
e- tenders through http ://etenders.kerala . gov. in . Since this 
is an e -tender , only those bidders who have enrolled in 
the above portal with their own digital signature 
certificate (DSC ) can participate in the tender. E -tender 
document and other details can be obtained from the 
above portal. 

E . M . D . (Online payment) · 5,805 . 
Cost of tender documents — 1, 161 + 18 % as GST 

( Total — 1,370 ). 
Document sale starting date and time — 30 -8 - 2017 at 
10 a . m . 


1. Financial bid duly filled 


The bidder should submit physically , the technical 
bid containing the documents as noted in above paras 
except BOQ in sealed envelope marked as ‘ A ’ and 
financial bid (BOQ ) in another sealed envelope marked as 
B and another sealed envelope marked as C containing 
above two sealed envelopes; Technical bid cover ‘ A ’ and 
Financial bid cover B . The big envelope marked as C 
should be addressed to the Superintending Engineer & 
Deputy Chief Engineer, PWD Mechanical, Irrigation , Public 
Office Building, Museum P. O ., Thiruvananthapuram and 
reach this office on or before the technical bid opening 
date . In all envelopes Tender No. and name of work 
should be noted . 


Date and time of commencement of online bid 
submission — 30 -8 - 2017 at 11 a. m . 


The right to accept or reject of e -tender without 

with the Superintending 
assigning any reason is vested with the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer, Mechanical, PWD , 
Thiruvananthapuram . 


The bidder is advised to submit the bids well before 
the stipulated date and time to avoid any kind of net 
work issues, traffic congestions, etc . In this regard , the 
department shall not be responsible for any kind of such 
issues faced by the bidder. All the rules related to tender 
in Irrigation Department along with the rules and 
regulation prescribed for e-tenders by the Government of 
Kerala shall be applicable to this tender. 


Date and time of closing of online bid submission 
22 -9- 2017 at 5 p . m . 

Due date and time for receipt of hard copy of bid 
26 - 9 -2017 at 1 p . m . 

Date and time of opening of bid — 26 - 9 - 2017 at 
2 . 30 p . m . 

Bidders shall remit the tender document fee and 
EMD using the online payment option of e- procurement 
system only. Bidders are advised to visit 
downloads section of e -procurement website 
http :// etenders .kerala . gov.in for details instructions on 
making online payment using internet banking facility of 
SBT or by NEFT facility . In the bid , the following 
documents should be submitted by online. 

1. BOQ duly filled up and signed . 
2. Technical data sheet duly filled up and signed. 
(a ) If any more information to be furnished , 

separate data sheet shall be attached for 

additional information . 
3. E -payment form duly filled and signed . 
4. Proof of original manufacturer/authorized dealers 

attested copy of same. 


GANESH , P . S ., 


Office of the Chief 
Engineer, Mechanical, 
Thiruvananthapuram . 


Superintending Engineer & 
Deputy Chief Engineer, 

Mechanical, PWD. 
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Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


5. Scanned copy of preliminary agreement executed 
- in Kerala Stamp Paper worth - 200 . 
6 . EMD exemption certificate ( if any ) should be 
- submitted online . 
7 . Other details if any required to be furnished in 

the special condition . 
8. Form No. 14 duly filled and signed . 


9. Tender Notice and Special condition of Tender 

duly signed. 


നമ്പർ സി2 / 23508 / 2017/ എം . സി.റ്റി. - 2017 ആഗസ്റ്റ് 14. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ബയോകെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിലേക്ക് വിവിധ സാധനങ്ങൾ 
( Sprit lamp, Test tube holder etc.) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചവരുടേ യോ അ വർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ 
ഐ . എം . സി .എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യാ യി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി. പി. യായി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 42 / 2017 . 


Hard copy of all the above documents should be 
submitted on or before 26 - 9 - 2017 at 1 p . m . Tenders 
received after the due date and time will be considered as 
non responsive and will be rejected . 

The bidders shall submit the hard copy of the bid 
containing the documents as noted in the above paras in 
sealed envelope. The sealed envelope addressed to the 
Superintending Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD , 
Mechanical , Office of the Chief Engineer, Mechanical, 
Thiruvananthapuram should reach in this office on or 
before the time specified above. The envelope should be 
superscribed with tender No., due date and name of work. 

Tenders will be opened online in the presence of 
such bidders or their authorized representatives present at 
the prescribed time of opening before the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD , Mechanical, 
Office of the Chief Engineer, Mechanical, 
Thiruvananthapuram . If date fixed for opening happens to 
be a holiday or due to net failure the tender will be 
opened in the next working day at same time and place. 

The right to accept or reject of e-tender without 
assigning any reason is vested with the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer , Mechanical, PWD , 
Thiruvananthapuram . 

The bidder is advised to submit the bids well before 
the stipulated date and time to avoid any kind of net 
work issues, traffic congestions, etc. In this regard , the 
department shall not be responsible for any kind of such 
issues faced by the bidder. All the rules related to tender 
in Irrigation Department along with the rules and 
regulation prescribed for e - tenders by the Government of 
Kerala shall be applicable to this tender. 


അടങ്കൽ തുക - - 2,50 ,000. 


നിരതദ്രവ്യം - 16. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

ഒറിജിനൽ - - 800 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 400. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26 - 9 - 2017, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 27 - 9 - 2017 , 3 മണി. 


ദർ ഘാ സ് തുറ ക്കു ന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
27 - 9- 2017 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 3 - 2018 . 


Office of the Chief 
Engineer, Mechanical, 
Thiruvananthapuram . 


GANESHI, P. S ., 
Superintending Engineer & 
Deputy Chief Engineer, 
- Mechanical, PWD . 


- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
- നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പലിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
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LIST OF ITEMS 


10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


Quantity 


No. 


will not be considered under any 


Name & Chemical 

with specifications 
Cellulose acetate paper for 
electrophoresis 
25 mm x 160 mm AR 


| 11 . Belated tenders 

circumstances. 


1 case 25 pieces 


For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


2 


400 rolls 

60 Nos. 
250 Nos. 


250 Nos. 


150000 Nos. 


Tissue Paper rolls 
Spirit lamp (Glass) 100 ml 
Test Tube Holder 
Rubber teat 10 ml 
Micro Tips Yellow 
Micro Tips White 
Dungry cloth in the lab 
Plastic vials for storing serum 
(1ml ) with cap 

Marker pen 
Sample Cup : Adult & Pediatric 


50000 Nos. 


50 


Mtr. 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 
valid authorization letters. 


50000 Nos. 


30 Dozen 


| 10 
- 11 


100000 + 50000 


TENDER SCHEDULE 


18. 


More details can be had from this office on 
working hours. 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 


- (2) 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 200 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposit ( One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected. 


നമ്പർ സി2 / 23508 (1)/2017 / സ . മെ . കോ . തി . 2017 ആഗസ്റ്റ് 14. 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ബയോകെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിലേക്ക് (Blood collection tubes 
with clot activation.) നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും 
അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ 
അ വർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടേയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ 
എ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
- ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
- (പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാറ്റ്എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി . പി . യായി അയയ്ക്കു ന്ന തല്ല. 
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ദർഘാസ് നമ്പർ 43/2017. 
അടങ്കൽ തുക - 4,50, 000. 
നിരതദ്രവ്യം 1 % 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ - 1,420. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 710. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26- 9 -2017, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 -9 -2017, 2. 30 മണി. 


7 . Earnest Money Deposit (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal , Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
| 13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


- ദർ ഘാ സ് തുറ ക്കു ന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
27 -9 - 2017 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് ( പാബല്യത്തിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 3 - 2018. 


- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ, 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പിൻസിപ്പലിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

LIST OF ITEMS 
Name & Chemical 

Quantity 
No. with specifications 
1 Vacuum based Blood collection tubes 70000 Nos. 

with clot activator size 75 x 13 


Sl. 


2 


Blood collection needle 21G with flash 20000 Nos. 
back chamber 


15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 
valid authorization letters . 


3 


Vacuum based collection tube with 
EDTA 


1000 Nos . 


18. More details can be had from this office on 

working hours. 
19. Amount quoted should be in Indian Rupees. 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


(3 ) 


3. Advance payments conditions will not be 

considered. 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


നമ്പർ സി2 / 23833 / 2017 / സ . മെ . കോ . തി . 2017 ആഗസ്റ്റ് 11. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ഓർത്തോപീഡിക്സ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് കൺസ്യൂമബിൾസ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
ക വറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, 
കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും 
അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ 
-- അ വർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 200 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


Gaz . No . 37 /2017/DTP (Stores Purchase ). 
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- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ 7. Earnest Money Deposit (One Percentage) of the 
ഐ . എം . സി .എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 

by way of crossed Demand Drafts drawn in 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

favour of the Principal, Medical College , 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 

Thiruvananthapuram . 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 

8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി . 

Money Deposit if they had produced the duly 
യായി അയക്കുന്നതല്ല. 

attested copies of relevant certificate along with 
ദർഘാസ് നമ്പർ 44 /2017. 

their tenders. 
അടങ്കൽ തുക - below - 5,00,000. 

9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 

superscription as specified are liable to be rejected . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
ഒറിജിനൽ " 1,580. 

Deposit will not be entertained . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 790 . 

11. Belated tenders will not be considered under any 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 

circumstances . 
സമയവും - 26 - 9- 2017, 3 മണി. 

12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

should be submitted along with the tender . Tenders 
സമയവും 27 -9- 2017, 2.30 മണി. 

without samples will not be considered for 
- ദ ർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 

selection . 
27 - 9 - 2017 , 3 മണി. 

13. Tenders should bear the signature and full postal 
ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 

address of the tenderers wherever necessary . 
31- 3 - 2018 . 

14. The undersigned reserves the right to reject any 
ഇനവിവരം 

അളവ് 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
-- 1 . Cement gun 

2 Nos . 

15 . Specifications of the items are given in the list . 
2 . Cement syringe kit 

30 Nos. 

16 . Negotiation will be made only with the firm 
3. Surgical skin staples 

1000 Nos. 

offering lowest price whose specification confirms 
4. Lead Apron for C Arm 

15 Nos. 

to the requirements in the tender notification . 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി സമയത്ത് ഈ | 17. Tender will be opened in the presence of such of 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 

the tenderers or their authorized representatives 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ, 

who may present at the time. They should have 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പലിൽ 

valid authorization letters. 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

18 . More details can be had from this office on 
TENDER SCHEDULE 

working hours. 
| 1. The period for which the rates to be in firm 

19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 
One year . 
The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 

നമ്പർ സി2/ 23835/ 2017 / സ . മെ . കോ . തി . 2017 ആഗസ്റ്റ് 11. 
otherwise the tender will be rejected . 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
3. Advance payments conditions will not be 

ഓർത്തോപീഡിക്സ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് കൺസ്യൂമബിൾസ് 
considered. 

വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് 
of it will be refundable under any circumstances. 

അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated എഴുതേണ്ടതും പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . തിരുവനന്തപുരം- 695 011 , കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ 
Manuscripts should be avoided as far as possible. - അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 

തീയതികളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 200 Kerala non -judicial 

സമർപ്പിച്ചവരുടെ യോ , അ വർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി 
Money Deposits. 

കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
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5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു വാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ 
ഐ . എം . സി .എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി. പി. യായി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 45/ 2017. 


അടങ്കൽ തുക - below - 5,00 ,000. 


നിരതദ്രവ്യം 


1 %. 


7. Earnest Money Deposit (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ); 

ഒറിജിനൽ - 1,580. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 790. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 9 - 2017 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 9 - 2017 , 2 .30 മണി. 


9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


- ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
27 - 9 - 2017 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 3 - 2018. 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


- ഇനവിവരം 


അളവ് 


- 1. Stimulex Needle 20 G 100 MM 


500 Nos. 


For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


2 . Bone wax 2 G . R . 


100 Nos. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ, 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പലിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


- 13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


15. Specifications of the items are given in the list . 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 
to the requirements in the tender notification . 


2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 
valid authorization letters . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


18. More details can be had from this office on 

working hours. 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees. 
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കമ 
നമ്പർ 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് 


എണ്ണം 


നമ്പർ സി2 - 13859 ( 6) / 2017 / സ . മെ . കോ . തി. 


2017 ആഗസ്റ്റ് 11. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
C . V. T. S. വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഡിസ്പോസിബിൾസ് വാങ്ങുന്ന 
തിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011, 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതികളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ്. വൈകികിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


AVR Suture kit 
MVR Suture kit 
Steel wire 6 with half circle 
CCS 48 mm (4 x 45 cm ) 
Umblical cotton tape 
- (Box of 12 foils ) 

ECG Electrode (Disposable) 
Surgical size 2x3 


6 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താല് പ ര്യ മു ള്ള വർ 
എ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . യായി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 46 /2017. 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in 

firm - One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( where ever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 200 Kerala -non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 
tenders . 


അടങ്കൽ തുക below - 5, 00 ,000 . 


നിരതദ്രവ്യം 


1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 


ഒറിജിനൽ " 1,580 . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 1 790 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും - 26 - 9- 2017 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 9 - 2017 , 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 27 - 9- 2017 , 
3 മണി. 


| 9. Tenders unsealed, unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
| 11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 3 - 2018. 


- കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വ യ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the Tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the Tenderers where ever necessary . 
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14. The undersigned reserves the right to reject any - കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 

tender wholly or partially without any prior ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
information to the tenderers . 

നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
15. Specifications of the items are given in the list. 

നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

LIST OF ITEMS 
lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification . 

Name & Specification / Quantity 
17 . Tender will be opened in the presence of such of the 

Unit 

intented 
tenderers or his authorized representatives who may 

- (1) 

(2) 

(3) 
present at the time. They should have valid 
authorization letters. 

Chock Electronics 40 w 

300 Nos. 
18 . More details can be had from this office on working 

Tube Light- T5 (Slim Type ) 28 w 1000 Nos. 
hours. 

CFL Bulb 18 w 

500 Nos. 
19. Amount quoted should be in Indian Rupees. 

Chock Electronics- T5 type 28w 400 Nos . 
- (6 ) 

Electric Bulb 40w 

100 Nos. 
നമ്പർ സി2-22343 / 2017/ സ . മെ. കോ . തി. 2017 ആഗസ്റ്റ് 11. 

Battery Big 

100 Nos. 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 

Battery Medium 

2000 Nos. 
Pharmacy main store വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഇല ക് ടിക്കൽ 
സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ 

Battery Small 

1000 Nos. 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 

Electric Starter 40w 

500 Nos . 
ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 

3 Pin Socket 6 Amps 

50 Nos. 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 , 
കേരള എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ അ യ ച്ചി രി ക്കേ ണ്ട തു മാ ണ് . 

3 Pin Female Socket 6 Amps 

50 Nos. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും 

3 Pin Socket 16 Amps 

50 Nos . 
അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ 
അ വർ ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തി യിട്ടുള്ള ഏജൻ മാ രു ടേയോ 

3 Pin Female Socket 16 Amps 

50 Nos. 
സാ ന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകികിട്ടുന്ന 

Larygoscope Bulb 

1000 Nos. 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

| 15 Shadoless Bulb (OT Light) 24v 
ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
എ . എം . സി . എ ച്ച് . ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 

TENDER SCHEDULE 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

1. The period for which the rates to be in 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 

firm - One year. 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 2. The rates should be inclusive of sales tax and for 
സ്വീക രിക്കു ന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി . ആയി free delivery at the department concerned , otherwise 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

the tender will be rejected . 
ദർഘാസ് നമ്പർ 47 /2017. 

3 . Advance payments conditions will not be 
അടങ്കൽ തുക below - 5, 00 ,000. 

considered . 

Tender forms are neither transferable nor the cost of 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

it will be refundable under any circumstances. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
ഒറിജിനൽ " 1,580 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 790 

6 . Tenders should be accompanied with a formal 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അ വ സാ ന 

agreement executed in - 100 Kerala -non judicial 
തീയതിയും സമയവും 26- 9 - 2017, 3 മണി. 

Stamp Paper together with required sum of Earnest 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

Money Deposits. 
സമയവും - 27 -9- 2017 , 2.30 മണി. 

Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 - 9- 2017, 

total cost of the articles quoted for, can be 
3 മണി. 

remitted by way of Crossed Demand Drafts drawn 
ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 

in favour of the Principal, Medical College , 
31 - 3 - 2018. 

Thiruvananthapuram . 


500 
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| 14, 


17. 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest ദർഘാസ് നമ്പർ 51/ 2017 
Money Deposit if they had produced the duly 

അടങ്കൽ തുക - - 3,00 , 000. 
attested copies of relevant certificate along with their 
tenders . 

നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം); 
superscription as specified are liable to be rejected . 

ഒറിജിനൽ - 950 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - - 475 
11. Belated tenders will not be considered under any 

- ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അ വ സാ ന 
| circumstance . 

തീയതിയും സമയവും - 26 - 9 - 2017, 3 മണി. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials , samples 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
should be submitted along with the tender. Tenders 

സമയവും 27 - 9- 2017 , 2.30 മണി. 
without samples will not be considered for selection . - ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 27 - 9 - 2017 , 
13. Tenders should bear the signature and full Postal 

3 മണി. 
address of the tenderers wherever necessary . 

- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 

31 - 3 - 2018 . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഇ 
information to the tenderers. 

ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 

നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
15. Specifications of the items are given in the list. നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
lowest price whose specification conforms to the 

Specifications 
requirements in the Tender Notification . 

- Scrubber Machine Cleaning Solution 600 Litre 
Tender will be opened in the presence of such of the 

Disinfectant and cleaning property. Cleaning detergent 
tenderers or his authorized representatives who may 

suitable for Scrubber Machine . 
present at the time. They should have valid 
authorization letters . 

TENDER SCHEDULE 
18. More details can be had from this office on working 1. The period for which the rates to be in 
hours. 

firm - One year. 
| 19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 

2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
നമ്പർ സി1- 23451/(1)/2017 / ജി . എം. സി. റ്റി. 2017 ആഗസ്റ്റ് 18 . 

3 . Advance payments conditions will not be 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി 

considered . 
എസ്. എ . റ്റി. ആശുപത്രി ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
സ് കബ്ബർ മെഷീൻ ക്ലീനിംഗ് സൊലൂ ഷൻ- 600 ലിറ്റർ 

Tender forms are neither transferable nor the cost of 
വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ മുദ്രവച്ച 

it will be refundable under any circumstances. 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
ക വ റിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴു തേ ണ്ടതും 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011, 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 

6 . Tenders should be accompanied with a formal 
താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 

agreement executed in - 200 Kerala- non judicial 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടേ യോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 

Stamp Paper together with required sum of Earnest 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ 

Money Deposits . 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 

total cost of the articles quoted for, can be 
എ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 

remitted by way of Crossed Demand Drafts drawn 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 

in favour of the Principal, Medical College , 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

Thiruvananthapuram . 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് Firms will be exempted from furnishing Earnest 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 

Money Deposit if they had produced the duly 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി. യായി attested copies of relevant certificate along with their 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

tenders . 
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നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ - 1,580 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 790 
ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന - അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 22 - 9- 2017, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 9 - 2017, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23 -9- 2017, 
3 മണി. 


13. 


| 9. Tenders unsealed, unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for selection . 
Tenders should bear the signature and full Postal 

address of the tenderers whereever necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the Tender Notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of the 

tenderers or his authorized representatives who may 
present at the time. They should have valid 
authorization letters . 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 3 -2018 . 


18. More details can be had from this office on working 

hours . 


19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 


- (8) 


നമ്പർ സി7 - 22788 (1)/ 2017/ സ . മെ . കോ . തി . 2017 ആഗസ്റ്റ് 19 . 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്/എസ്. എ . റ്റി . 
ആശുപതി സ്റ്റോർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് വേസ്റ്റ് സെഗഗേഷൻ 
ബാഗ് ( ഗ്രീൻ-വലുത്) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
വ്യക്ത മായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരു ത്ത ലു കൾ ഇല്ലാതെ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടേ യോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദ ർ ഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി . പി . യായി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 52/ 2017 


- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

Details of Item 
Colour of plastic bags - Green ( big ) 
Size 30 " x 35 " 
Strength and specifications — 300 gauge 
Quantity indended — 5000 kg . 

TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in 

firm - One year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 200 Kerala - non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for , can be 
remitted by way of Crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 
tenders . 


അടങ്കൽ തുക - 5,00 ,000. 


375 


19th SEPT. 2017 ] 


STORES PURCHASE 


1300 


ഇനവിവരം 


അളവ് 


2000 Kg 


3000 Kg 


സെഗഗേഷൻ ബാഗ് പച്ച ചെറുത് 
20 ” x 25 300 ഗേജ് 
ചുവപ്പ് - വലുത് 30 ” x 35 - 300 ഗേജ് 
(printed with Biomedical emblem and 
warning) 
ദർഘാസ് നമ്പർ 53/ 2017 . 
അടങ്കൽ തുക - 5,00, 000 . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 % 


14 


- 9. Tenders unsealed, unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12 . For Medicines , surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the Signature and full postal 

address of the tenderers where ever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of the 

tenderers or his authorized representatives who may 
present at the time. They should have valid 

authorization letters . 
18. More details can be had from this office on working 

hours. 
19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

ഒറിജിനൽ - 1,580 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 790. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 9 - 2017 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 9 - 2017 , 2.30 മണി. 


ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
23 - 9 - 2017 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 3 - 2018. 


- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെൻഡർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


TENDER SCHEDULE 


നമ്പർ സി7/ 22788 ( 2)/ 2017 / ജി . എം . സി . റ്റി . 2017 ആഗസ്റ്റ് 19 . 
-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എസ്. എ . റ്റി. 
ആശുപത്രിയിലെ സ്റ്റോർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് വേസ്റ്റ് 
സൈഗഗേഷൻ ബാഗ് (പച്ച ചെറുത്), (ചുവപ്പ് വലുത്) 
വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ട തും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 , 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും 
അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ 
അ വർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ 
എ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
( പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യാ യി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 200 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposit (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
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8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക 
അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
- സാധനങ്ങളുടെ പേര് 

അളവ് 
സെഗ്രഗേഷൻ ബാഗ് (ചുവപ്പ്- ചെറുത്) 3000 Kg 
20 ” x 25 - 300 ഗേജ് 
(printed with Biomedical emblem and 
warning) 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 54/ 2017. 


അടങ്കൽ തുക - 3,00,000 . 
നിരതദ്രവ്യം 1 % 


12. For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 

valid authorization letters . 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം); 

ഒറിജിനൽ - - 945 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 473. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 9 - 2017 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 25 - 9 - 2017 , 2 .30 മണി. 


ദർ ഘാ സ് തുറ ക്കു ന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
25 - 9 - 2017 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 3 - 2018 . 


19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 


- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


- (10 ) 


നമ്പർ സി7/ 22788( 3)/ 2017 / സ . മെ . കോ . തി . 


2017 ആഗസ്റ്റ് 19 . 


TENDER SCHEDULE 


| 1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


തിരുവനന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്/എസ്. എ . റ്റി . 
ആശുപത്രിയിലെ സ്റ്റോർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് വേസ്റ്റ് 
സൈഗഗേഷൻ ബാഗ് (ചുവപ്പ്- ചെറുത്) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ 
ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് 
വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരു വനന്തപുരം- 695 011, കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered. 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
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6 . Tenders should be accompanied with a formal ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും 

agreement executed in - 200 Kerala non-judicial - അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ, 
Stamp Paper together with required sum of Earnest അ വർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏ ജ ന്റുമാടെ യോ 
Money Deposits. 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 
7. Earnest Money Deposit (One Percentage) of the 

ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
total cost of the articles quoted for, can be - ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn ഐ . എം . സി .എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
in favour of the Principal, Medical College , ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
Thiruvananthapuram . 

( പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 

പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
Money Deposit if they had produced the duly 

വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 
attested copies of relevant certificate along with 

വി . പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
their tenders. 

ദർഘാസ് നമ്പർ -55 /2017. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . അടങ്കൽ തുക - 3,00,000. 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
Deposit will not be entertained . 

സാധനങ്ങളുടെ പേര് 

അളവ് 
11 . Belated tenders will not be considered under any 

വേസ്റ്റ് സെഗ്രഗേഷൻ ബാഗ് - 

3000 Kg 
circumstances. 

മഞ്ഞ - വലുത് 30 ” x 35 " 300 ഗേജ് 
For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

(printed with Biomedical emblem ) 
should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 
selection . 

ഒറിജിനൽ - - 945 . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 473. 
address of the tenderers wherever necessary . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയവും - 26 - 9 - 2017 , 3 മണി. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
information to the tenderers. 

സമയവും 27 - 9 -2017 , 2.30 മണി. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 

- ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമ യ വും 

27 - 9 -2017 , 3 മണി. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
to the requirement in the tender notification . 

31 - 3 - 2018 . 
17. Tender will be opened in the presence of such of കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 

the tenderers or their authorized representatives ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
who may present at the time. They should have നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ, 
valid authorization letters . 

നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
18 . More details can be had from this office on 
working hours. 

TENDER SCHEDULE 
19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 

1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
നമ്പർ സി7 /22788(4)/ 2017/ ജി. എം. സി. റ്റി . 2017 ആഗസ്റ്റ് 19. 

2. The rates should be inclusive of sales tax and for 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, എസ്. എ . റ്റി . 

free delivery at the department concerned , 
ആശുപ്രതി സ്റ്റോർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് സെഗ്രഗേഷൻ ബാഗ് 

otherwise the tender will be rejected . 
(മഞ്ഞ - വലുത്) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 

3. Advance payments conditions will not be 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 

considered. 
ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, 4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

of it will be refundable under any circumstances. 
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5. 


Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതിയിലും സമയത്തുംഅപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ, അ വർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക 
അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് 
എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യാ യി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . യായി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 56 / 2017. 


അടങ്കൽ തുക - 4,00,000 . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


11. 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 200 Kerala non-judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposit (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 

to the requirement in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters . 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 
| 19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ - - 1,260. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 630. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 -9 - 2017, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 9 - 2017, 2.30 മണി. 


- ദർ ഘാ സ് തുറ ക്കു ന്ന തീയ തിയും സമ യ വും 
28 - 9 - 2017, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 3 - 2018 . 

DETAILS OF ITEMS 


Name of Items 


Size 


Strength and Qty 
specifications Indended 


Yellow (Small ) 20 " x25 " 300 guage 4000 Kg 

printed with 
| Bio - medical 

emblem 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ, 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

TENDER SCHEDULE 


( 12 ) 


നമ്പർ സി7 /22788(5)/ 2017 / ജി. എം . സി. റ്റി. 2017 ആഗസ്റ്റ് 19. 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്/ എസ്. എ . റ്റി . 
ആശുപ്രതി സ്റ്റോർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് വേസ്റ്റ് സെഗഗേഷൻ 
ബാഗ് (മഞ്ഞ - ചെറുത്) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് 
അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011, കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ 


1. The period for which the rates to be in firm , 

One year . 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected. 


3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
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4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 


ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
വ്യക്ത മായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടി തി രു ത്ത ലു കൾ ഇല്ലാതെ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, 
കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും 
അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ, 
അ വർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക 
അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് 
- ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . യായി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 57 / 2017 . 


അടങ്കൽ തുക * 3,00,000 . 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 200 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposit (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 

to the requirement in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 

valid authorization letters. 
18. More details can be had from this office on 

- working hours . 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees . 


നിരതദ്രവ്യം - 16. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ - 950. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 475. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 9 - 2017 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 9 - 2017 , 2.30 മണി. 


ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
27 - 9 - 2017, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിരിക്കേണ്ട തീയതി 
- 31- 3 - 2018 . 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ, 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


CIFICATIONS 


Name of Item 


Unit 


Price 


Details 


25 


12000 


( 13 ) 
നമ്പർ സി1- 23451( 3) /2017 / സ . മെ . കോ . തി . 2017 ആഗസ്റ്റ് 21. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്/ എസ്സ്. എ . റ്റി . 
ആശുപ്രതി ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഡബിൾ 
ബക്കറ്റ് ക്ലീനിംഗ് ടോളി ( 50 ലിറ്റർ) വിത്ത് മാപ്പ് 
വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 


Double bucket 
trolley 50 ltr. 
with MOP 


Steel trolley 

2 bucket 
holder with 

wheel 
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TENDER SCHEDULE 

- (14 ) 
1. The period for which the rates to be in firm 

നമ്പർ സി5 - 13324 / 2017/ സ . മെ . കോ . തി . 2017 ആഗസ്റ്റ് 25. 
One year. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മൈക്രോബയോളജി 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

വിഭാഗത്തിലേക്ക് ബാക്ട്/ അലർട്ട് വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം 
free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 

ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 

ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
3. Advance payments conditions will not be 

ക വറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ട തും 
considered. 

പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011, 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
of it will be refundable under any circumstances. 

ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ, 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . അ വർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ യോ 

Manuscripts should be avoided as far as possible. സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
agreement executed in - 200 Kerala non - judicial 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
Money Deposits . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക 
7. Earnest Money Deposit ( One Percentage ) of the 

അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 

ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് 
favour of the Principal , Medical College , ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
Thiruvananthapuram . 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . യായി 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 
Money Deposit if they had produced the duly 

ദർഘാസ് നമ്പർ 62 / 2017. 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 

അടങ്കൽ തുക " 4,80,000 . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
superscription as specified are liable to be rejected . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

ഒറിജിനൽ - 1,580. 
Deposit will not be entertained . 

- ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 790 . 
11. Belated tenders will not be considered under any ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
circumstances. 

സമയവും 27- 9 - 2017, 3 മണി. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

സമയവും - 28 -9 -2017, 2.30 മണി. 
selection . 

- ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
13. Tenders should bear the signature and full postal 28 - 9 - 2017, 3 മണി. 
address of the tenderers wherever necessary . 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിരിക്കേണ്ട തീയതി 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 

ഇനവിവരം 
15 . Specifications of the items are given in the list. 

സാധനങ്ങളുടെ പേര് അളവ് 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

Bact/ALERT FA plus 800 Nos. 
offering lowest price whose specification confirms 
to the requirement in the tender notification . 

(Audit aerobic) 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

2. Bact/ALERT PF 

800 Nos. 
the tenderers or their authorized representatives 

Pediatric FAN 
who may present at the time. They should have 
valid authorization letters . 

- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 

ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
18. More details can be had from this office on 

നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്ക്വന്നതിനോ, 
working hours. 

നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
19. Amount quoted should be in Indian Rupees . നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
Gaz . No. 37 / 2017 /DTP (Stores Purchase ). 
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പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
| 1 . The period for which the rates to be in firm 
One year. 

- നമ്പർ സി1/30603(4)/ 2016 / എം . സി. റ്റി. 2017 ആഗസ്റ്റ് 25. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പത്തോളജി 
otherwise the tender will be rejected . 

(എച്ച്.എൽ. എ .) വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഹൊറിസോണ്ട ൽ 
3 . Advance payments conditions will not be ഇലക് ടോഫോററ്റിക് അപ്പാരറ്റസ് & പവർ സപ്ല 
considered . 

വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് 
of it will be refundable under any circumstances . 

അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

എഴുതേണ്ടതും പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 

തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതികളിലും 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 200 Kerala non -judicial സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
Stamp Paper together with required sum of Earnest സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ, അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
Money Deposits . 

ഏജന്റുമാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി 
7. Earnest Money Deposit (One Percentage ) of the 

കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ 
of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക 
Money Deposit if they had produced the duly അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
attested copies of relevant certificate along with ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് 
their tenders. 

ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . യാ യി 
superscription as specified are liable to be rejected . 

അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 80 / 2016. 
11. Belated tenders will not be considered under any 

അടങ്കൽ തുക - - 3,70,000. 
circumstances . 
For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 

നിരതദ്രവ്യം - 1 % . 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം); 
selection . 

ഒറിജിനൽ - 1, 170. 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 585. 
address of the tenderers wherever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any - ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 

tender wholly or partially without any prior സമയവും 27 - 9- 2017, 3 മണി. 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയവും -- 28 - 9- 2017 , 2.30 മണി. 
- 16. Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification confirms 

ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമ യ വും 
to the requirement in the tender notification . 

| 28 - 9 -2017 , 3 മണി. 
17. Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or their authorized representatives 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിരിക്കേണ്ട തീയതി 
who may present at the time. They should have 

valid authorization letters. 
| 18. More details can be had from this office on 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഇ 
- working hours . 

ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെൻഡർ 
- 19. Amount quoted should be in Indian Rupees. 

നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ, 
ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

( ഒപ്പ്) നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പലിൽ 
തിരുവനന്തപുരം 

പ്രിൻസിപ്പാൾ. 

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
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SPECIFICATIONS 

TENDER SCHEDULE 
2 . Horizontal Electrophoresis System 96 Well & 

1. The period for which the rates to be in firm 
Power Supply 

One year . 
A Complete Horizontal Electrophoresis system with 2. The rates should be inclusive of sales tax and for 
all accessories for running Agarose gels with 

free delivery at the department concerned , 
sample Throughput of 24 -96 Samples 

otherwise the tender will be rejected . 
• A system should be able to cast gels of size 

3. Advance payments conditions will not be 
25 x 10 cm 

considered . 
A system should have buffer recirculation ports 

4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
available in the tank itself. With buffer recirculation 
kit 

5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 
A system should have UV Transparent trays of 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
above sizes with flourescent rulers 

Tenders should be accompanied with a formal 
A system should include tape free gel casting 

agreement executed in · 200 Kerala non -judicial 
module for leak free operations 

Stamp Paper together with required sum of Earnest 
A system should include casting gates to allow 

Money Deposits. 
hassle free casting of gels directly in the 

Earnest Money Deposit (One Percentage ) of the 
electrophoresis cells . 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 

by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
Should come with appropriate combs (26 wells and 

of the Principal, Medical College , 
51 wells ) with comb holders 

Thiruvananthapuram . 
Should have replaceable electrodes for longer life of 8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 
equipment 

Money Deposit if they had produced the duly 

attested copies of relevant certificate along with 
Should provide demonstration 

their tenders . 
Power Supply 

9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
Output range (programmable ): 10 - 300 V, fully 
adjustable in 1 V steps 4 -400 mA, fully adjustable 

10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
in 1 mA steps 75 W maximum 

Deposit will not be entertained . 
Type of output: Constant voltage , constant current 

11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
with automatic crossover 

For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 
Output terminals : 4 pair recessed banana jacks 

should be submitted along with the tender. Tenders 
floating in parallel 

without samples will not be considered for 
Timer: 1-999 min, fully adjustable 

selection . 

13. Tenders should bear the signature and full postal 
Pause/resume run function 

address of the tenderers wherever necessary . 
Display : LED 

14. The undersigned reserves the right to reject any 
Operating conditions: ( - 40°C ; 0 - 95 % humidity in the 

tender wholly or partially without any prior 
absence of condensation 

information to the tenderers. 
Safety compliance: EN -61010 

15. Specifications of the items are given in the list. 

16 . Negotiation will be made only with the firm 
EMI: Conforms to CE Standards for Emissions and 

offering lowest price whose specification confirms 
Immunity class A , tested only at 230V; TUV EMC 

to the requirements in the tender notification . 
certification 

17 . Tender will be opened in the presence of such of 
Safety features: No-load detection , sudden load 

the tenderers or their authorized representatives 
change detection, overload /short circuit protection , 

who may present at the time. They should have 
input line protection , auto power- up after power 

valid authorization letters . 
failure 

18 . More details can be had from this office on 
Input protection : Fuse on both hot and neutral 

working hours. 

19 . Amount quoted should be in Indian Rupees . 
Input power (actual): 90 - 120 or 198 - 264 VAC , 50 or 
60Hz, autoswitching 

0 . oo - 10908 Chocză , 

( 327 ) 
Should provide demonstration 

തിരുവനന്തപുരം. 

പ്രിൻസിപ്പാൾ. 
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- ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ സി1/ 8965 /2017/ റ്റി . ഡി . എം . സി . എ . 2017 ആഗസ്റ്റ് 7. 

ആല പ്പുഴ ഗവ. റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
വിവിധ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപറയു ന്നവ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി നായി പിൻ സിപ്പാൾ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും ഉപകരണങ്ങളുടെ 

പേരും അളവും 
നമ്പർ 

വകുപ്പ് 
1 14/ 2017 - ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആട്ടോമാറ്റിക് അന 

- ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെന്റിലേറ്റർ - 1 ഷോളജി 
2 15 / 2017 - പേഷ്യന്റ് വാമിംഗ് ബ്ലാങ്കറ്റ്- 1 അന്തേ 

ഷോളജി 
- 3 16/ 2017 - ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അനലൈസർ - 1 ബയോ 

കെമിസ്ട്രി 
4 17/ 2017 - ഇലക്ട്രോ കോട്ടറി മെഷീൻ - 1 ഡെർ 

മറ്റോളജി 
- 5 18 / 2017 വൈ - ഫൈ കാർഡ്ലെസ്സ് ഡിജിറ്റൽ ഡെർ 
ഡെർമകോപ്പ് - 1 

മറ്റോളജി 


- ദർഘാസ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് 
- നമ്പർ, ഇനവിവരം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവ . റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ-688 005 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമ യ ത്തിലും 
സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധി 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ചെക്ക്, 
ഡാഫ് റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാ സു കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാ സു കൾ 
തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ 
വില യോ ടൊപ്പം ചാർജ്ജായി - 50 മണിയോർഡറായി 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
സാങ്കേതിക വിശദാം ശ ങ്ങ ൾ ദർ ഘാസിനോടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപ്രതവും ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ 
വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ 
സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദവ്യമായി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മത പത വും നിരതദവ്യ വും 
അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
| No , C1 / 8965/ 2017/ TDMCA . 7th August 2017. 


- 6 19 / 2017 - ആട്ടോക്ലേവ് ഹൊറിസോണ്ടൽ - 2 മെകോ 

ബയോളജി 


7 20 / 2017 - സർ ജി ക്ക ൽ ഡ യാതെർമി - 1 


ജനറൽ 
സർജറി 


8 21/2017 - ഡീഫിബിലേറ്റർ 1 


പീഡിയാ 
ടിക്സസ് 


Sealed tenders are invited for the supply of 
following equipments to Govt. T. D . Medical College, 
Alappuzha. 


9 22/ 2017 - യുറിട്ടറോസ്കോപ്പ് 6 -7.5 എഫ് യൂറോളജി 

സെമി റിജിഡ് - 1 
10 23/ 2017 - -യുറിട്ടറോസ്കോപ്പ് 4- 6.5 എഫ് യൂറോളജി 

സെമി റിജിഡ് 1 
11 24| 2017 - മൾട്ടി പാരാ മോണിറ്റർ - 1 അ ന ് തേ 

ഷ്യാളജി 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ കമ നമ്പർ 1 - നും 8 - നും - 500 + GST, 
ക്രമനമ്പർ 2 - നും 9- നും - 600 + GST, ക്രമനമ്പർ 3, 4, 
5 , 10 , 11 ഇവയ്ക്ക് - 400 + GST, കമ നമ്പർ 6 , 7 
ഇവയ്ക്ക് - 800 + GST. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രമനമ്പർ 1, 3, 8 ഇവയ്ക്ക് - 250 + GST, 
ക്രമ നമ്പർ 2 - നും 9 - നും - 300 + GST, ക്രമ നമ്പർ 
4 , 5 , 10 , 11 ഇവയ്ക്ക് - 200 + GST, കമ നമ്പർ 6 , 7 
ഇവയ്ക്ക് - 400 + GST. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26 - 9 - 2017, 1 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 9 - 2017 , 4 മണി. 


| Sl . Tender Number and 
No. Name of Equipments 

Department 
with Quantity 
- 1 14/ 2017 - Hand held automatic Anesthesiology 

transport ventilator — 1 
- 2 15/ 2017 - Patient warming Anesthesiology 

Blanket - 1 
3 16 /2017 — Electrolyte analyzer — 1 Biochemistry 
4 17/2017 - Electrocautry 

Dermatology 
machine — 1 
5 18 /2017 — Wi-Fi cardless digital Dermatology 

dermascope — 1 
6 19/2017 - Autoclave horizontal - 2 Microbiology 
7 20/2017 - Surgical diathermy - 1 General surgery 
8 2 1/2017 --Defibrillator - 1 

Paediatrics 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 1- ന് 27- 9 - 2017 , 11 മണി, ക്രമനമ്പർ 
2 - ന് 27 - 9 - 2017 , 11.30 മണി, ക്രമ നമ്പർ 3 - ന് 27 - 9 - 2017, 
12 മണി, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 27 - 9 - 2017 , 2.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 
5 - ന് 27 - 9 - 2017 , 3 മണി, കമ ന മ്പർ 6 - ന് 27 - 9 - 2017 , 
3 .30 മണി, കമനമ്പർ 7 - ന് 27 - 9 - 2017 , 4 മണി, ക്രമനമ്പർ 
8 - ന് 28 - 9 - 2017 , 10 .30 മണി, ക്രമ നമ്പർ 9 - ന് 28 - 9 - 2017 , 
11 മണി, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 28 - 9 - 2017 , 11. 30 മണി, ക്രമനമ്പർ 
11 - ന് 28 - 9 - 2017 , 12 മണി. 


9 22/ 2017 _ Ureteroscope 6 - 7 . 5 F Urology 

- semi rigid - 1 
| 1 0 23/ 2017 - Ureteroscope 4 - 6 . 5 F Urology 

semi rigid - 1 
- 11 24 / 2017 - Multipara Monitor - 1 Anesthesiology 
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Cost of tender forms : 


Direct - - 500 + GST for Sl. Nos. 1 , 8 ; - 600 + GST 
for Sl . Nos. 2 , 9; - 400 + GST for Sl. Nos. 3 , 4, 
5, 10, 11 and - 800 + GST for Sl. Nos. 6, 7, 


Duplicate - 250 + GST for Sl. Nos . 1 , 3 , 8 ; 
- 300 + GST for Sl. Nos. 2 , 9; - 200 + GST for 
Sl. Nos. 4, 5, 10, 11 and - 400 + GST for SI. Nos. 6, 7. 

Last date and time of sale of tender form 
26 - 9- 2017, 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
26- 9- 2017 , 4 p. m . 


ഇ - ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ജി5 - 8815 / 2017 / മെ . കോ . ആ . 

2017 ആഗസ്റ്റ് 8. 
തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പതിയിൽ 
ഉപ യോഗി ക്കു ന്ന തിന് സി . ടി. ഫിലിം - 150 പാക്കറ്റ് സ് 
വാങ്ങുന്നതിന് ഇ - ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - - 15 , 00, 000. 
ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള നിരക്ക് - 2,415. 

ഡോക്യുമെന്റ് ഡൗൺലോഡ്/ വിൽപന ആരംഭിക്കുന്ന 
തീയതി - 29 - 8 - 2017 . 

ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
| 29 - 8 - 2017 , 11 മണി. 

ബിഡ് സമർപ്പി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 9 - 2017, 4 മണി. 


ബിഡ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 26 - 9 - 2017, 
2 മണി. 


Date and time of opening tenders 
27- 9- 2017, 11 a. m . for Sl. No. 1, 27 -9 - 2017, 11 . 30 a. m . 
for Sl. No . 2 , 27- 9 -2017 , 12 Noon for Sl . No. 3 , 
27 - 9 - 2017 , 2 .30 p . m . for Sl. No. 4 , 27 - 9 -2017, 
3 p . m . for Sl. No . 5 , 27 -9 - 2017, 3.30 p . m . for Sl. No. 6, 
27 - 9 - 2017, 4 p . m . for Sl . No . 7 , 28 - 9 - 2017 , 
10 . 30 a . m . for Sl. No . 8, 28- 9 - 2017, 11 a. m . for 
Sl. No . 9 , 28- 9- 2017, 11 .30 a. m . for Sl. No. 10 and 
28 - 9 -2017 , 12 Noon for Sl. No. 11 . 


ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, തൃശ്ശൂർ. 

- ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തുകയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിര ത ദ വ്യ മായി സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
- 200 വിലയുള്ള മുദ്രപത ത്തിൽ ( പാരംഭ ഉട മ്പടി 
വെ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവർത്തി 
സമ യ ങ്ങ ളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. കാരണം 
കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കു 
ന്നതിനുമുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Tenders should be addressed to the Principal, 
T. D . Medical College , Alappuzha -688 005 . Tender No. & 
due date should be superscribed on each envelope. Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 
the time and date noted above each tender in the presence 
of such tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time. Intending tenderers may 
obtain the tender forms from the undersigned on all 
working days from 10 a .m . to 4 p .m . Cheques, Drafts , 
postage stamps, etc ., will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Duplicate tender, if requied will be 
issued on additional payment as shown above. Tender 
form is not transferable and the cost is not refundable . 
Tender forms will be supplied to the firm by registered 
post subject to a cash payment of - 50 in addition as 
postage charges . Money order will be accepted only if 
received within 10 clear working days prior to due date 
for submission of tenders. Further details can be had 
from the college office during working time. Tender 
should be accompanied by an agreement executed in 
Kerala Stamp paper worth - 200 and EMD 1 % of the 
total cost of the items tendered . Tenders without EMD 
will be rejected. 


No. G5 - 8815/ 2017. 

-- 8th August 2017. 
Tenders are invited for the supply of C T Film - 150 
packets for the use in the Radiodiagnosis Department of 
Medical College Hospital, Thrissur. 

Estimate rate of tender - 15, 00, 000 . 
Bid submission fee - - 2 ,415. 

Document download /Sale start date and time 
29 - 8- 2017, 11 a . m . 

Clarification start date and time — 29 - 8 - 2017 , 
| 11 a . m . 

Bid submission start date and time — 30 - 8 - 2017 , 
| 11 a . m . 

Clarification end date and time — 20 -9 -2017, 3 p . m . 

Document download /Sale end date and time 
22 - 9 - 2017, 3 p . m . 

Bid submission end date and time — 22 - 9 - 2017 , 
- 4 p . m . 

| Bid opening date and time 26 - 9 - 2017, 
2 p . m . 


Government T. D . 
Medical College , 
Alappuzha . 


( Sd.) 
Principal. 


Tender should be addressed to Superintendent, 
Medical College Hospital, Thrissur. 


Gaz. No. 37 /2017 /DTP (Stores Purchase ). 
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Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the cost of tender item along with an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth of - 200 . 

The undersigned reserves the right of accept/reject/ 
postponed any tender without assigning any reason . 
Further details if any , required can be had from this 
office during office hours in working days. 


No. S3 - 9707/ 2017/ MCC . 

23rd July 2017. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
suppliers for the supply of Flash Autoclave (1 No.) to 
the Department of Gynaecology of Govt. Medical 
College. Demonstration of the item is to be done if 
necessary . 


Medical College Hospital, 
Thrissur. 


(Sd.) 
| Superintendent. 


Estimate Cost -- - 1 , 49 , 426 . 

Earnest Money Deposit — 1 % of the quoted amount . 
( Minimum - 1 , 500 .) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Cost of tender form : 


നമ്പർ എസ്3 - 9707 / 2017 / എം . സി . സി . 2017 ജൂ ലൈ 23 . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഗൈനക്കോളജി 
വിഭാഗ ത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫ് ളാഷ് ഓട്ടോ ക്ലേവ് 
( 1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അ വ രുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവെച്ചതും മൽസരാധിഷ്ഠിതമായതുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - - 1,49,426. 

നിര തദവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
( മിനിമം - 1, 500 ) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

ഒറിജിനൽ - 500 + GST. 
തപാൽ വഴി - 550 + GST. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 300 + GST. 
- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും -- 26 - 9 - 2017 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽപന തീരുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 19 - 9- 2017, 3 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 27 - 9 - 2017 , 11 മണി. 

ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27 - 9 - 2017 , 11. 30 മണി. 


Original — · 500 + GST . 
By post - 550 + GST. 

Duplicate — * 300 + GST . 
Last date date and time of sale of tender form 
26 -9 - 2017, 3 p . m . 

Last date date and time of sale of tender form by 
post _ -19 -9 - 2017, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
27 - 9 - 2017, 11 a . m . 

Date and time of opening of tender form 
27 -9 - 2017, 11. 30 a. m . 

Tenders should be superscribed with tender 
No. S3 - 9707 /2017 /MCC and addressed to the Principal, 

Medical College , Kozhikode . Each tender should be 
submitted along with an agreement signed and executed in 
Kerala Stamp Paper worth - 200 and EMD @ 1 % of the 
total cost of the items tendered for. The tenders will be 
opened on the above date in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives . 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment . The tenders without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected 
- without any notice. Cheque, Draft, Postage Stamp etc . 
will not be accepted towards the cost of the tender 
forms. Stamp Paper will be supplied to the firms outside 
Kerala, on request, along with the remittance of - 250 
by Money Order taken in favour of Principal, Medical 
College, Kozhikode. 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College during working hours 
(0495- 23502 12 ) . 


- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്3 - 9707 / 2017 / എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാ ലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ മെഡിക്കൽ കോളേ ജ് 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 
(0495 - 2350212) 


| Office of the Govt. Medical College, 

Kozhikode. 


( Sd.) 
Principal. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്3 - 616 / 2017 . 

2017 ആഗസ്റ്റ് 2 . 
- കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആ ശു പ ( തി യി ല ല വി വി ധ വാ ർ ഡു ക ളി ലേക്കും 
വിഭാ ഗ ങ്ങളി ലേക്കും താഴെ കൊടു ത്തി രി ക്കുന്ന പട്ടിക 
പകാരം കിട ക്ക ക ളും റെക്സിൻ കിടക്ക ക വ റു കളും 
വിതരണം ചെയ്യുന്ന തി നായി നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും 
മൽസരാധിഷ്ഠിത മാ യതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


-- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്3 -616 / 2017 എന്ന മേലെഴുത്തോടു 
കൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്ക 
കയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11 മണിക്ക് ദർ ഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീ ക്യത പതി നി ധി യു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃ ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
(കുറഞ്ഞത് - 1,500 ) നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസി 
നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ നമ്പർ 0495 - 2357457 ) 


ആവശ്യമുള്ള ഇനങ്ങളുടെ പട്ടിക 


റെക്സസിൻ കവറോടു കൂടിയകിടക്ക (72X36X3ഇഞ്ച്) 


റെക്സിൻ കിടക്കകവർ (74X37X4ഇഞ്ച്) 


റെക്സസിൻ കിടക്കകവർ (83X34X4ഇഞ്ച്) 


ഇനം 


വാർഡ് 20 ലേയ്ക്ക് 


എണ്ണം 


No . S3 - 616/2017. 

2nd August 2017. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
suppliers for the supply of Mattress and Rexin Cover to 
this institution as detailed in the schedule below . 


30 എണ്ണം 30 എണ്ണം 


പി . എം .ആർ. വാർഡ് 
28 ലേക്ക് 


Schedule of Items 


40 എണ്ണം 


ഗാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി 
വാർഡിലേക്ക് 


ഇ . ഒ. ടി .യിലേക്ക് 


- 6 എണ്ണം 
8 എണ്ണം 


Matresswith rexincover (72x6x3inch) 


RexinMatress (74x37x4inch)Cover 


RexinMatress (83X34x4inch)Cover 


കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് 


Item 


ആകെ 44 എണ്ണം 50 എണ്ണം 40 എണ്ണം 

Ward 20 

20 Nos. 
• വാറണ്ടി കുറഞ്ഞത് 2 വർഷം. 

PMR ward 28 30 Nos. 30 Nos. 
• ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇന ങ്ങൾ പ്രദർശനം നട ത്തേ ണ്ട 

Gastro entrology 

40 Nos. 
താണ്. 

ward 
• ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് നാമം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

EOT 

6 Nos . 
അടങ്കൽതുക - - 1,50 ,000. 

Casuality 

8 Nos. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

Total 

44 Nos. 50 Nos. 40 Nos. 
ഒറിജിനൽ - 420. 

• Warranty : Minimum 2 years. 
തപാൽ വഴി - 420 + തപാൽ ചെലവ്. 

The items should be demonstrated before the 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - - 315 . 

Purchase Committee if demanded . 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

• Brand name of the items should be specified. 
സമയവും- 18 - 9 - 2017 , 3 മണി. 

Tender Cost - - 1 ,50 ,000 . 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 18 - 9 - 2017 , 3 മണി. 

Price of tender form : 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

Original — · 420 . 
സമയവും- - 19 - 9 - 2017 , 5 മണി. 

By post - - 420 + Postal Charge. 
ദർ ഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 

Duplicate - 315 . 
സമയവും - 20 - 9 - 2017 , 11 മണി. 

Last date and time of issue of tender form 
വില നിലനിർത്തേണ്ട അവസാന തീയതി - 31- 3 - 2018. 18- 9 - 2017, 3 p . m . 

ദർ ഘാ സു കൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം - സൂപ ണ്ട് , Last date and time of issue of tender form by 
ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്-673 008. post - 18 - 9- 2017 , 3 p . m . 
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Due date and time for receipt of tender - വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
19 - 9- 2017, 5 p . m . 

നികു തികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേ ണ്ട താ ണ്. 

കട ത്ത് , ഇൻഷ്വറൻസ്, ക യ റ്റി റക്ക്, യന്ത സാ മഗികൾ 
Date and time for opening of tender 

സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ 
20 - 9 - 2017, 11 a. m . 

സ്വയം വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
Date upto which rates are to be firm , രൂപയിലായിരിക്കും. 
31 - 3 -2018 . 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
Address of the Officer to whom tender is to be 

മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതു മായ 
sent— Superintendent, Govt. Medical College Hospital, 

ദർ ഘാ സു കൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ 
Kozhikode. 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 

പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
Tenders should be superscribed with tender ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
No . S3 - 616/ 2017 and addressed to the Superintendent, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
Govt. Medical College Hospital, Kozhikode- 8 . Each ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടേയോ 
tender should be submitted along with an agreement സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . മറ്റു വിവ ര ങ്ങ ൾ 
signed and executed in Kerala Stamp Paper worth · 200 ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തന സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 
and EMD @ 1 % of the total cost of the items tendered 

കമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
subjected to minimum - 1 , 500 . The tenders will be 

നമ്പർ 

വകുപ്പും 

ഇനവും അടങ്കൽ തുകയും 
opened on the above mentioned date in the presence of 
the tenderers or their authorized representatives. 

1 എസ്2 / 13514 / 2017 / എം . സി. സി . പോർട്ടബിൾ റേഡിയോ 
- വെന്റിലേറ്റർ (1എണ്ണം) - - 4,00, 000 

തെറാപ്പി 
Rate should be quoted in Indian Rupees only against 

വകുപ്പ് 
payment. The tenders without the agreement and 

2 എസ്2 /13515/ 2017 / എം . സി . സി . - എന്റോമാറ്റ് യൂറോളജി 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 

(1എണ്ണം) - - 4,00,000 

വകുപ്പ് 
not satisfy the conditions are liable to be rejected 
without any notice. Cheque, Draft, Postage Stamp etc . - 3 എസ്2 / 13516 /2017 / എം . സി. സി - ഓക്സിലേറ്ററി സി. വി . 
will not be accepted towards the cost of the tender 

സ്റ്റർനാ സോ ( 1എണ്ണം) - - 5,00 ,000 ടി .എസ്. 
forms. Stamp Paper will be supplied to the firms outside ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും 
Kerala, on request, along with the remittance of - 250 - 945, കമനമ്പർ 3 - ന് - 1,180 . 
by Money Order taken in favour of the Superintendent, 

ത പാൽ വഴി - കമ ന മ്പർ 1 - നും 2 - നും 
Govt . Medical College Hospital, Kozhikode . 

- 995, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 1,230. 
Further details can be had from the office of the 

ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
Superintendent, Govt. Medical College Hospital, 

തീയതിയും സമയവും- 25 - 9 -2017, 3 മണി. 
Kozhikode during working hours (0495 - 2357457) . 

ദർ ഘാസുകൾ തപാ ലിൽ വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
Govt . Medical College Hospital, 

- (Sd.) 

തീയതിയും സമയവും- 18 - 9 - 2017 . 
Kozhikode . 

Superintendent. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയവും - 26 - 9 - 2017 , 2 മണി. 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
നമ്പർ എസ്/ 13514 / 2017/ എം . സി. സി . 2017 ആഗസ്റ്റ് 9. കമ ന മ്പർ 1 - ന് 27 - 9 - 2017 , 11 മണി, കമ ന മ്പർ 2 - ന് 

27 - 9 - 2017, 11.30 മണി, കമനമ്പർ 3 - ന് 27 - 9 - 2017, 12 മണി. 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ റേഡിയോ 
തെറാപ്പി, യൂറോളജി സിവിടിഎസ് എന്നീ വകുപ്പുകളിലേക്ക് 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 

-- ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 
നിർ മ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ അ വ രുടെ അം ഗീ കൃത 

നിബന്ധനകൾ 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിത 
വുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിർമ്മാ താ വിൽ നിന്നുള്ള കപു സ്തകം ത ന ത് 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യ മാ ണ് . 

ആ വ ശ്യ പ്പെടുന്ന പക്ഷം ദിർ ഘാ സു കാ രൻ സ്വന്തം 
- 200 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള 

ചെല വിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരി ശോ ധ നയ്ക്ക് 
സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടും 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
( മി നിമം - 1, 500 ) കൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കു ന്ന - വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദ ർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 

- വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി, സമഗ്ര വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം 

( ചു രു ങ്ങി യത് 5 വർഷം) നിര ക്കു കൾ വെവ്വേറെ 
ലഭിക്കുന്നതിന് - 250 മണി ഓർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

സൂചി പ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ആ വ ശ്യ മെ ങ്കിൽ സാധന 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 

സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
സ മ്മതപത ത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 
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No . S2 / 13514/ 2017/ MCC . 

9th August 2017 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the Manufacturers or Authorized 
dealers for the supply of Equipments for Radio Therapy , 
Urology & CVTS Department, Govt. Medical College , 
Kozhikode. The tender forms and details can be obtained 
from the office of the Principal Government Medical 
College , Kozhikode on payment of tender cost. Tender 
should be superscribed with tender No. and addressed to 
the Principal , Govt . Medical College, Kozhikode. Belated 
tenders will not be accepted . 

Each tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth - 200 and EMD @ 1 % of the total cost of the 
items tendered for ( minimum - 1, 500) . Stamp Paper will 
be supplied to the firm outside Kerala on request along 
with remittance of - 250 by Money Order in favour of 
Principal, Government Medical College, Kozhikode. 
Specimen copy of the tender annexed with the tender 
form . Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable to be clearly mentioned . Freight 
insurance loading unloading erection and commission 
charges and installation charges should be done by the 
tenderer . 

The tender without required earnest money deposit, 
agreement and not satisfying other tender specifications 
are liable to be rejected without further notice. Duplicate 
copy of tender form can be obtained on payment of cost. 
The tenderes will be opened in the presence of tenderes 
or their authorized representatives as scheduled . 

Demonstration , if required , should be provided by 
the firm at their own expense . Further details can be had 
from the office of the Principal, Government Medical 
College , Kozhikode during working hours. 


Due date and time for receipt of tender 
26-9 - 2017 , 3 p . m . 

Date and time of opening of tenders — 27 - 9 - 2017 , 
11 a . m . for Sl . No . 1 , 27 - 9 -2017, 11 .30 a . m . for 
| Sl. No . 2 27- 9- 2017, 12 Noon for Sl. No . 3. 

Date upto which the rates are to be firm , 
- 31- 3 -2018. 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Govt . Medical College , 
Kozhikode , Kerala , Pin - 673 008 . 

Special conditions 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3 . Warranty : minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC (rate to be mentioned separately ) 

will be considered for selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made . 


Government Medical College, 
Kozhikode . 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


DR. PRATHAP, S. 

Principal. 


| SI. 
No . 


Tender Number, Item , 

Quantity and 
Estimate Cost 


Department 


| 1 - S2 / 13514 / 2017 / MCC -Portable Radiotherapy - TCC 

Ventilator ( 1 No.) - ° 4, 00,000 
2 S2/ 13515/2017/ MCC - Endomat Urology 

(1 No.) - - 4, 00,000 
3 S2 /13516/ 2017 / MCC Oxylatory CVTS 

sterna saw (1 No.) - 5, 00 ,000 

Cost of tender form - 945 for Sl. No . 1 
and 2 , - 1 ,180 for Sl. No . 3 . 

- By post - - 995 for Sl. No . 1 and 2 , - 1, 230 
for Sl. No . 3 . 

Last date of sale of tender form by post 
18 - 9 - 2017. 


നമ്പർ എസ്3 - 15067 / 2017 / എം . സി. സി . 2017 ആഗസ്റ്റ് 23. 

- കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശു പത്രിയിലെ നെഫാളജി വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് 
ആവ ശ്യ മായ ഇൻഫഷൻ പമ്പ് ( 4 എണ്ണം) വിതരണം 
ചെയ്യുന്ന തി ലേക്ക് നിർമാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത ഡീലർ മാ രിൽ നിന്നോ മുദ വെ ച്ചതും 
മൽ സ രാ ധി ഷ്ടി ത വ മാ യ ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - - 2,00, 000 . 
നിര തദവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 

( മിനിമം - 1,500) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ഒറിജിനൽ - 590 . 
തപാൽ വഴി - 640 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 354. 
ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 23 - 10 - 2017, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 30 - 10 - 2017 , 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും- 31 - 10 - 2017 , 11 മണി. 

- ദ ർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
31 - 10 - 2017, 11. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്3 - 15067 / 2017 / എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന 


Last date and time of sale of tender form 
25 - 9- 2017, 3 p . m . 
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ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
സൂ ചി പ്പിച്ചി രി ക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതി നിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- 200 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. 

- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ മെഡിക്കൽ കോളേ ജ് 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് 
( 0495 2350212 ) . 


without any notice. Cheque , Draft , Postage Stamp etc. 
will not be accepted towards the cost of the tender 
forms. Stamp Paper will be supplied to the firm outside 
Kerala , on request, along with the remittance of - 250 
by Money Order taken in favour of Principal, 
Govt. Medical College , Kozhikode. 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Govt. Medical College Hospital , Kozhikode 
during working hours (0495- 2350212). 


Office of the Govt. Medical College , 
Kozhikode. 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


( Sd .) 
Principal . 


- ( 1) 


നമ്പർ എസ്1 / 3033 / 2017 / ഡി . സി . സി . 


2017 ആഗസ്റ്റ് 2. 


No. S3 -15067/ 2017/ MCC. 

23rd August 2017. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
suppliers for the supply of Infusion Pump (4 Nos.) to 
the Department of Nephrology of this College , as 
detailed . Demonstration of the item is to be done if 
necessary. 


Estimate Cost -- > 2 , 00 , 000 . 


-- കോഴിക്കോട് ദന്തൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗത്തി 
- ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ വി വിധ ദന്തൽ ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ൾ 

മെറ്റീരിയൽസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്ക 
ളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവെച്ചതും മൽസരാധിഷ്ടിതമായതും ആയ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അനുബന്ധ പ്രകാരം 11 മണി മുതൽ 3 മണി 
വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
കമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഏകദേശ വില 
നമ്പർ 

ഇനവും 
എസ് .1/ 3033/ 2017 / ഡി. സി . സി . 

1, 50 ,000 
തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിസൈസ്ഡ്യൂവൽ 
3 ഡി ഓബ്സ്റ്റെറേഷൻ സിസ്റ്റം 
എസ് . 1/3035/ 2017/ ഡി. സി. സി . 4 ,99 , 452 
ഇംപ്ലാന്റ് സർജറി ഇൻസ്ട്രമെന്റ് 
എസ് . 1/ 3036 /2017/ ഡി . സി. സി . 4 , 93 ,400 

ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽ 
- എസ് . 1/3037 /2017 / ഡി. സി. സി . 3 , 12 ,650 

ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽ (ഓറൽ 
പാത്തോളജി) 


1 


2 


Earnest Money Deposit — 1 % of the quoted amount. 
( Minimum - 1,500 .) 
Cost of tender form : 

Original - 590 . 
By post - " 640 . 

Duplicate - 354. 
Last date and time of sale of tender form by 
post - 23- 10 - 2017, 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender form 
30 - 10 - 2017, 3 p . im . 

Last date and time of receipt of tender form 
31- 10 - 2017, 11 a. m . 

Date and time of opening of tender form 
31 - 10 - 2017 , 11. 30 a. m . 

Tenders should be superscribed with tender 
No . S3- 15067/ 2017/ MCC and addressed to the Principal, 
Medical College , Kozhikode. Each tender should be 
submitted along with an agreement signed and executed in 
Kerala Stamp Paper worth - 200 and EMD @ 1 % of the 
total cost of the items tendered for. The tenders will be 
opened on the above date in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives . 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected 


- 3 


5 


2 ,20 , 500 


എസ് . 1/ 3040/ 2017/ ഡി. സി. സി . 
വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ഡെന്റൽ 
ലെയിത്ത് 


4 , 99 ,900 


| 7 


4, 93, 900 


എസ് . 1/3044 / 2017 / ഡി. സി. സി . 

ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് 
( പ്രോതോഡോണ്ടിക്സ്) 
എസ് . 1/ 3045/ 2017 / ഡി . സി . സി . 
എക്സറേ ഫിലിംസ് 
എസ് . 1/ 3047 / 2017 / ഡി . സി . സി . 
ഗ്ലാസ് അയണോമർ 
എസ് . 1/3164/ 2017/ ഡി. സി. സി. 
ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽ (കമ്മ്യൂണിറ്റി 
ഡെന്റിസ്ട്രി) 


4 , 99 , 950 


2 ,20 ,000 


sufficient. Theld be quot 
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as " Tender No...... and addressed to the Principal, Dental 
College, Kozhikode , Kerala-673 008 . Late tenders will 
not be accepted . The tenders will be opened in the 
presence of tenderers or their authorised representatives 
who may be present at that time. Tender forms are not 
transferable under any circumstances. Cheques , Postage 
stamps etc ., will not be accepted towards cost of tender 
forms nor will the forms be sent by VPP. Duplicate copy 
of tender form can be had on payment of amount 
mentioned in the schedule attached . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറി ജി നൽ കമ ന മ്പർ 1 - ന് - 600 + GST, 
ക്രമനമ്പർ 2, 3, 6, 7, 8 ഇവയ്ക്ക് - 1,250 + GST, ക്രമനമ്പർ 
4 - ന് - 1,050 + GST, കമ നമ്പർ 5 - ന് - 630 + GST, 
ക്രമനമ്പർ 9 - ന് - 750 + GST. 

പകർപ്പ് - കമ ന മ്പർ 1- ന് - 300 + GST, 
ക മ ന മ്പർ 2 , 3 , 6 , 7 , 8 ഇവയ് ക്ക് - 630 + GST, 
ക്രമനമ്പർ 4- ന് - 530 + GST, ക്രമനമ്പർ 5- ന് - 320 + 
GST, ക്രമനമ്പർ 9- ന് - 380 + GST. 

- തപാൽവഴി - കമ ന മ്പർ 1 - ന് - 650 + GST, 
കമ ന മ്പർ 2, 3, 6 , 7 , 8 ഇവയ്ക്ക് - 1,300 + GST, 
ക്രമനമ്പർ 4- ന് - 1,100 + GST, ക്രമനമ്പർ 5- ന് - 680 + 
GST, ക്രമനമ്പർ 9 - ന് - 800 + GST. 

-- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും (തപാൽ മുഖേന) - 13 - 9 - 2017, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വില്പന അ വ സാ നിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 18 - 9-2017, 3 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 9 - 2017 , 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
20 - 9 - 2017 , 11 മണി. 


- St. 


Tender Number and 

Name of Item 


Approx. 

Cost 


No. 


1 


S1 / 3033 /17 /DCC - Thermoplasticized 1 , 50,000 
Dual 3D Obsturation System 


4 , 99 , 452 


2 S1/ 3035/17/DCC -Implant Surgery 

Instruments 


3 


S1 / 3036 / 17 /DCC — Dental Materials 


4, 93, 400 


4 


3,12, 650 


S1 /3037/17/DCC -Dental Materials 
(Oral Pathology ) 


| 5 


2 ,20 , 500 


S1 /3040/ 17/DCC _ Variable Speed 
Dental Lathe 


- 6 


4,99, 900 


S1 /3044/17/DCC - Dental Materials 
( Prosthodontics) 


7 S1 / 3045 /17/DCC - X -ray Films 


4 ,93 , 900 


4,99,950 


ദർഘാ സു കൾ അടക്കം ചെയ്ത കവറി നു മുകളിൽ 
അതാത് ടെണ്ടർ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി നേരിട്ട് നല്കുകയോ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. ദന്തൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതി നിധിയുടെയോ 
സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 200 വില യു ള്ള കേ രള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരത 
ദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
- കൂടു തൽ വിവര ങ്ങ ൾ കോഴി ക്കോട് ഗവ . ദന്തൽ 
കോളേജിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. 


- 8 S1/3047/17/DCC Glass Ionomer 
- 9 S1/3164/17/DCC - Dental Materials 

( Community Dentistry ) 


2, 20, 000 


Cost of tender forms : 


Original - 600 + GST for Sl. No . 1, - 1, 250 + 
GST for Sl. Nos . 2 , 3 , 6 , 7 , 8 - 1 , 050 + GST for 
Sl. No. 4, - 630 + GST for Sl. No . 5 and - 750 + 
GST for Sl. No. 9 . 


| DCC . 


- Duplicate - 300 + GST for Sl . No . 1 , - 630 + 
GST for Sl. Nos. 2, 3 , 6 , 7, 8 - 530 + GST for Sl. No. 4, 
- 320 + GST for Sl. No . 5 and - 380 + GST for 
Sl. No. 9 . 


No . S1 -3033/ 2017/DCC . 

2nd August 2017. 
Sealed and superscribed tenders in the prescribed 
form are invited for the purchase of Various Items for 
Dental College , Calicut. Tender forms can be had from 
the Office of the Principal, Dental College, Kozhikode 
direct from 11 a. m . to 3 p. m . on all working days or on 
payment of prescribed cost by money order as per 
schedule attached. Tender forms should be superscribed 


- By Post ( M. 0 . only ) - 650 + GST for Sl . No. 1, 
- 1,300 + GST for Sl. Nos. 2 , 3, 6, 7, 8 - 1 ,100 + GST 
for Sl. No. 4, - 680 + GST for Sl. No . 5 and 
- 800 + GST for Sl. No. 9 . 
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Closing date and time of sale of tender forms by 
post _ 13 - 9 - 2017 , 3 p . m . 


- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോമുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 19 - 9 - 2017 , 4 മണി. 


Closing date and time of sale of tender forms 
18 - 9 - 2017, 3 p . m . 


tender 


Last date and time of receipt of 
19 - 9- 2017 , 4 p . m . 


of 


opening 


tenders 


Date and time 
20 - 9 - 2017, 11 a. m . 


The tenderers should send along with the tender an 
agreement executed and signed in Kerala stamp paper 
worth - 200 and an EMD at 1 % of the total cost of the 
items tendered for ( minimum - 1, 500). Tenders without 
agreement and EMD will be rejected outright. Specimen 
agreement is annexed to the prescribed tender form . 
Stamp paper will be supplied to firms outside Kerala on 
request along with a remittance of - 250 (Rupees two 
Hundred towards cost of stamp paper and 
- 50 as incidental charges) by money order. Brand name 
& Warranty of the items quoted should be mentioned . 
AMC /CAMC rate should be also mentioned along with 
tender documents. Demonstration of the quoted item 
should be made at their own cost, if necessary . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
20 - 9- 2017 , 11 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്ത കവറി നു മുകളിൽ 
അതാത് ടെണ്ടർ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി നേരിട്ട് നൽകുകയോ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . ദന്തൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിര ത ദ വ്യ ത്തോടു കൂടി ദർ ഘാസിനോ ടൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 
- കൂടു തൽ വിവര ങ്ങൾ കോഴി ക്കോട് ഗവ . ദന്തൽ 
കോളേജിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. 


No . S2 - 3152/ 2017/DCC. 


8th August 2017. 


- ( 2 ) 


നമ്പർ എസ്2 / 3152 / 2017/ ഡി. സി . സി . 


2017 ആഗസ്റ്റ് 8. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of Dental Materials 
(Dental Maxillofacial Kit) to the Dental College, 
Kozhikode. 

Estimate Cost _ - 1 ,92 ,000 . 


കോഴിക്കോട് ദന്തൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗത്തി 
ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ വി വി ധ ദന്തൽ മെറ്റീ രി യൽ സ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും 
മൽസരാധിഷ്ടിതമായതും ആയ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 

കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
അ നു ബന്ധപകാരം 11 മണി മുതൽ 3 മണിവരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Tender No . - S2 -3152/ 2017/DCC . 

Earnest Money Deposit — 1 % of the total cost of 
item tendered ( minimum - 1,500 ). 


Cost of tender form : 


Original — ^ 600 + GST. 


ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക -- - 1,92,000 . 


Duplicate 


- 300 + GST. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


By Post ( M . O . only ) · 650 + GST. 


ഒറിജിനൽ - 600 + GST. 


പകർപ്പ് - - 300 + GST. 


Last date and time of sale of tender form by 
post _ 13 - 9- 2017 , 3 p . m . 

Last date and time of closing date of sale of tender 
form - 18 - 9 - 2017 , 3 p. m . 

Due date and time for receipt of tenders 
19 - 9 - 2017 , 4 p . m . 


തപാൽവഴി - 650 + GST. 


ദർഘാസ് ഫോ മുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 18 - 9 - 2017 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വില്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 13 - 9- 2017, 3 മണി. 


Date and time for opening of tender - 20 - 9 - 2017 , 
11 a . m . 
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- (3 ) 


നമ്പർ എസ്2 / 3001/ 2017/ ഡി. സി . സി . 


2017 ആഗസ്റ്റ് 26. 


- 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാത്യക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിര ത ദ വ്യ ത്തോടു കൂടി ദർ ഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


- കോഴിക്കോട് ദന്തൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗത്തി 
ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ ദന്തൽ മെറ്റീരിയൽസ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത ഡീലർമാ രിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും 
മൽസരാധിഷ്ടിതമായതും ആയ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


- കൂടു തൽ വിവര ങ്ങ ൾ കോഴി ക്കോട് ഗവ . ദന്തൽ 
കോളേജിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. 


No. S2 - 3001/ 2017/DCC. 


26th August 2017. 


ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 49, 21,403. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 

ഇനവും 


Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the supply of the following Dental 
Materials to the Dental College, Kozhikode. 


- Sl . 


Tender No. and Superscription 


- No. 


1 എസ്. 2/ 3001 / 2017 / ഡി. സി. സി . - ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് 
2 എസ്. 2/ 3002/ 2017 / ഡി. സി. സി . -- ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് 
3 എസ്. 2/ 3003/ 2017 / ഡി. സി. സി . - ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് 
4 എസ്.2/ 3004 / 2017/ ഡി. സി . സി. - ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് 


S2 / 3001 /2017 /DCC — Dental Materials 


S2 / 3002 /2017 /DCC — Dental Materials 


5 എസ്.2 / 3005/ 2017/ ഡി. സി . സി . - ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് 


S2 / 3003 /2017 /DCC — Dental Materials 


- എസ്.2/ 3006/ 2017 / ഡി . സി. സി . -- ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് 


S2 / 3004 /2017 /DCC — Dental Materials 


7 എസ്.2/ 3007 /2017 / ഡി. സി. സി . - ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് 
8 എസ്. 2/ 2008 /2017/ ഡി. സി . സി. - ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് 
9 എസ്.2 /2009/ 2017/ ഡി . സി. സി . - ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് 
10 എസ്.2/ 3010 /2017 / ഡി. സി. സി. - ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് 


S2 / 3005 /2017 /DCC - Dental Materials 
S2 /3006 /2017 /DCC — Dental Materials 
S2 /3007/2017 /DCC — Dental Materials 
S2 / 3008 /2017 /DCC — Dental Materials 
S2 /3009 /2017/DCC — Dental Materials 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


S2/ 3010 /2017 /DCC — Dental Materials 


Estimate Cost - ° 49,21, 403 ( Approximate ). 


E . M . D . - 1 % . 


ഒറിജിനൽ " 1,250 + GST. 
പകർപ്പ് - 625 + GST. 

തപാൽവഴി- 1,300 + GST. 
ദർഘാസ് ഫോ മുകൾ ത പാൽ മുഖേന വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 3 - 10 - 2017 , 3 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ വില്പന അ വ സാ നിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും- 10 - 10 - 2017, 3 മണിവരെ. 


Cost of tender form : 


Original — 1, 250 + GST . 


-- ദർഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 11 - 10 - 2017 , 4 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
12 - 10 - 2017, 11 മണി. 


- Duplicate - 625 + GST . 

By Post - - 1,300 + GST. 
Last date and time of sale of tender form by 
post - 3 - 10 - 2017 , 3 p . m . 

Last date and time of closing date of sale of tender 
form - 10 -10 - 2017, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tenders 
- 11 -10 - 2017 , 4 p . m . 


ദർഘാസുകൾ മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ, 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . ദന്തൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അ യ യ് ക്കു കയോ ചെയ്യേ ണ്ട താ കു ന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അനുബന്ധപ്രകാരം രാവിലെ 11 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതി നിധിയുടെയോ 
സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാ ലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിഓർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


Date and time for opening of tender - 12 - 10 - 2017 , 
11 a . m . 


Government Dental College, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Principal. 


Gaz. No. 37/2017/DTP (Stores Purchase ). 
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Date and time of opening of tender — 7 - 10 -2017 , 
11 a . m . 

The tender cost and EMD will be remitted through 
e- payment facility provided by the e -procurement system . 
An agreement in Kerala Stamp Paper value of - 200 must 
be executed and signed and scanned copy must be 
uploaded along with other tender documents. 


- (2 ) 


നമ്പർ പി1 - 9840 / 2017 / CET. 


2017 ആഗസ്റ്റ് 30 . 


Technical Education Department 
ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

- (1) 
നമ്പർ പി3 - 10971/ 2017 / CET . 

2017 ആഗസ്റ്റ് 23. 
തിരു വ ന ത പ രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് 
കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 02/ പി3 / 17 / ഇഇഇ . 

www.etenders. kerala .gov.in എന്ന സൈറ്റിലെ നമ്പർ 
2017 _DTE _ 147560 _ 2. 
ഇനം - Reconfigurable I / O architecture based 

embedded control board . 
( കൂ ടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ www . cet .ac. in / 
www.etenders.kerala.gov.in - ൽ ലഭ്യമാണ്.) 

അടങ്കൽ തുക " 5,40,000. 
നിരതദ്രവ്യം - - 5,400 . 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,298. ( S 1,100 + 18 % 
GST ). 


തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
രസതന്ത്ര വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ യു - വി വിസിബിൾ 
സ്പെക് ടോ മീറ്റർ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ- 08/ പി1/17 / Che. 

www.etenders.kerala. gov.in എന്ന സൈറ്റിലെ നമ്പർ 
2017 _ DTE _ 147019 _ 1 

ഇനം യു - വി വിസിബിൾ പെട്രോമീറ്റർ. 


www.etenders .kerala. gov. in എന്ന സൈറ്റ് മു ഖ ന 
ദർ ഘാ സ് സ് മർ പ്പി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 3- 10 - 2017, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 7- 10 -2017 , 
11 മണി. 


( കൂ ടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ W Ww. c et. ac .in / 
www. etenders. kerala. gov.in - ൽ ലഭ്യമാണ് .) 

അടങ്കൽ തുക - 5,50,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 5,500. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1, 298. ( = 1,100 + 18 % 
GST). 

www.etenders.kerala.gov.in എന്ന സൈറ്റ്മുഖേ ന 
ദർ ഘാ സ് സ മർപ്പി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും - 9 - 10 - 2017, 3 മണി. 

- ദർഘാസ്തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13 - 10 - 2017, 
| 2 മണി. 

ദർഘാസ് വിലയും നിര ത ദ വ്യവും ഓൺലെനായി 
അട യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പമാ ണ ത്താ ടൊപ്പം 
- 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ 
പ്രതവും അപ് ലോഡ് ചെയ്യേ ണ്ട താ ണ് . ദ ർ ഘാ സ് 
തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ വില നിരക്കിന് 
പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് വിലയും നിര ത ദ വ്യവും ഓൺലൈനായി 
അ ട യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തോ ടൊപ്പം 
- 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ 
പ്രതവും അപ് ലോഡ് ചെയ്യേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാ സ് 
തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ വില നിരക്കിന് 
പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
No. P3/10971/2017/ CET. 

23rd August 2017. 
Tenders are invited for the supply of Equipment 
for Advanced Control Systems Lab of Electrical 
Engineering Department, College of Engineering, 
Thiruvananthapuram . 

Tender No. — 02 /P3/ 17 /EEE. 
ID in www .etenders.kerala.gov. in -2017 _ DTE _ 147560 _ 2 
Item Reconfigurable I/ O architecture based 

embedded control board . 
(For more details visit www . cet.ac .in / 
www .etenders.kerala. gov .in ) 

Estimated Cost - S 5,40,000 . 
E. M.D - 5,400. 
Cost of tender form - 1,298 ( ° 1,100 + 18 % GST ). 

Last date and time for uploading the documents 
in the website www . etenders .kerala . gov .in 
3 - 10 - 2017, 3 p . m . 


No. P1/9840/2017/ CET. 

30th August 2017. 
Tenders are invited for the supply of UV- Visible 
Spectrometer for Chemistry Department, College of 
Engineering , Thiruvananthapuram . 

Tender No . — 08/P1/ 17 /Che. 
ID in www.etenders.kerala.gov.in - 2017_DTE _ 147019 _1 
Item - UV Visible Spectrometer. 

(For more details visit www .cet .ac.in / 
www.etenders.kerala .gov. in ) 

Estimated Cost - S 5, 50 , 000 . 
E . M.D . S 5, 500 . 
Cost of tender form 1 , 298 ( 1 , 100 + 18 % GST). 
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Estimated Cost - 17,10,000 . 


Last date and time for uploading the documents 
in the website www . etenders .kerala . gov. in 
9 - 10 -2017, 3 p. m . 

Date and time of opening of tender - 13 - 10 - 2017, 
2 p . m . 

The tender cost and EMD will be remitted through 
e -payment facility provided by the e-procurement system . 
An agreement in Kerala Stamp Paper value of - 200 must 
be executed and signed and scanned copy must be 
uploaded along with other tender documents . 


E . M.D . -- - 17,100 . 
Cost of tender form - 3,068 ( 2,600 + 18 % GST). 

Last date and time for uploading the documents 
in the website www . etenders.kerala .gov.in 
9 - 10- 2017, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 13 - 10 - 2017, 
11 a . m . 

The tender cost and EMD will be remitted through 
e-payment facility provided by the e -procurement system . 
An agreement in Kerala Stamp Paper value of - 200 must 
be executed and signed and scanned copy must be 
uploaded along with other tender documents . 


( 3) 


നമ്പർ പി1-11193 / 2017 / CET . 


2017 ആഗസ്റ്റ് 30. 


നമ്പർ പി1 - 10056/ 2017 / CET . 

2017 ആഗസ്റ്റ് 30 . 
തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജില 
ആർക്കിടെക്ചർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- ദർഘാസ് നമ്പർ 07/ പി1/17/ Arch. 

www . etenders.kerala . gov.in 20 m സൈറ്റിലെ 
നമ്പർ - 2017 _DTE _ 147010 _ 1 
ഇനം - Ultra sonic pulse velocity tester, Rebar locator 

and Thermal imager. 
( കൂ ടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ - W W W . c et. ac .in / 
www . etenders .kerala. gov. in - 08 elejeom .) 

അടങ്കൽ തുക - - 17 , 10 ,000. 
നിരതദ്രവ്യം - - 17, 100. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 3,068 ( 2, 600 + 18 % 
GST ). 


and TL 


തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ എൻവിറോൺമെന്റൽ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബിലേക്ക് പോർട്ടബിൾ മൈക്രോബയോളജി 
വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ലാബ് വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 09/ പി1/17 / CE . 


www. etenders.kerala .gov.in എന്ന സൈറ്റിലെ നമ്പർ 
2017 _DTE _ 147681 _ 1 
ഇനം - പോർട്ടബിൾ മൈക്രോബയോളജി വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി 

ലാബ്. 


www.etenders. kerala. gov.in എന്ന സൈറ്റ് മുഖ ന 
ദർഘാ സ് സ് മർപ്പിക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 10 - 2017, 3 മണി. 


W Ww. c et. ac .in / 


( കൂ ടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ 
www.etenders.kerala.gov.in - 108 elsjoom .) 


അടങ്കൽ തുക - - 7,00, 000. 


നിരതദ്രവ്യം 


- 7, 000 . 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 1,652. ( $ 1, 400 + 18 % 
GST). 

www .etenders .kerala. gov.in 200 bonuğ OGOM 
ദർഘാ സ് സ് മർപ്പി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 10 - 2017 , 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 10 -2017, 11 മണി. 

ദർഘാസ് വിലയും നിര ത ദ വ്യവും ഓൺലൈനായി 
അട യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തോ ടൊപ്പം 
- 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ 
പ്രതവും അപ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട താ ണ് . ദർഘാ സ് 
തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ വില നിരക്കിന് 
പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
No. P1/10056/2017/ CET. 

30th August 2017. 
Tenders are invited for the supply of Equipments 
for Architecture Department, College of Engineering, 
Thiruvananthapuram . 

Tender No. — 07/P1/17/ Arch . 
ID in www . etenders .kerala. gov. in — 2017 _ DTE _ 147010 _ 1 
Item — Ultra sonic pulse velocity tester, Rebar locator 

and Thermal imager 
( For more details visit www .cet.ac. in / 
www. etenders.kerala .gov.in ) 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 - 10 -2017 , 
11 മണി. 


- ദർഘാസ് വിലയും നിരതദ വ്യവും ഓൺലെനായി 
- അട യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തോ ടൊപ്പം 
- 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ 
പത്രവും അപ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട താ ണ്. ദർഘാ സ് 
തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ വില നിരക്കിന് 
പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
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ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 35 അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2 - 9 - 2017 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻ സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക് നോ ള ജി , വെള്ളൂർ പി . ഒ ., 
പാമ്പാടി, കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകു ന്നേരം 3 മണിവരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. P1/11193 /2017/ CET. 

30th August 2017. 
Tenders are invited for the supply of Portable 
Microbiology Water Quality Lab for Environmental 
Enginerring Lab of Civil Engineering Department, College 
of Engineering , Thiruvananthapuram . 

Tender No. -- 09/P1/17/ CE. 
ID in www .etenders.kerala .gov.in — 2017 _DTE _ 147681 _ 1 
Item - Portable Microbiology Water Quality Lab . 

(For more details visit www . cet .ac.in / 
www. etenders.kerala .gov. in ) 

Estimated Cost - 7, 00 ,000 . 
E . M .D - 7, 000 . 
Cost of tender form - S 1,652 ( 1,400 + 18 % GST ). 

Last date and time for uploading the documents 
in the website www .etenders .kerala . gov . in 
10 -10 -2017, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 16 - 10 - 2017, 
11 a . m . 

The tender cost and EMD will be remitted through 
e- payment facility provided by the e -procurement system. 
An agreement in Kerala Stamp Paper value of - 200 must 
be executed and signed and scanned copy must be 
uploaded along with other tender documents . 
College of Engineering , 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 


- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറ ങ്ങ ൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാസിനൊപ്പം - 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
സമ്മ ത പ ത വും മൊത്തം തുക യു ടെ ഒരു ശത മാ നം 
നിരതദ്രവ്യവും ഡി. ഡി . ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ 
ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. D14210 /2017/ RIT. 


1st August 2017 . 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1 ) 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Digital IC Trainer Kit for Electrical and Electronics 
Engineering Department and Electronics and 
Communication Engineering Department of Rajiv Gandhi 
Institute of Technology , Kottayam at a total cost of 
- 1,32,000. 


നമ്പർ ഡി1- 4210 / 2017 . 

2017 ആഗസ്റ്റ് 1. 
- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക് നോ ള ജി യിലെ ഇല ക് ടിക്കൽ വിഭാഗത്തിലും 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗത്തിലും ആവശ്യമായ ഡിജിറ്റൽ 
ഐ . സി. ട്രെയിനർ കിറ്റ് നൽകുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ള 
കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറു ക ളിൽ മത്സ ര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,32,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( ജി.എസ്. ടി. ഉൾപ്പെടെ): 

അസ്സൽ - 472, 

പകർപ്പ് - 236. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 9- 2017 , 2 മണി. 


Cost of tender form (Including GST): 

Original - 472 . 

Duplicate : 236. 
Last date and time of sale of tender form 
19-9 -2017, 2 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
20-9 -2017, 1 p . m . 

| Date and time of opening of tender - 20- 9 - 2017, 
2 p . m . 

Those who want tender forms by Registered Post 
should sendº 35 extra for each tender besides the cost of 
tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 2 - 9 -2017 . 


പൂ രി പ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 20 - 9 -2017, 1 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 -9- 2017 , 
2 മണി. 
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Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology, Velloor P.O ., 
Pampady, Kottayam -686 501 on a cash remittance as above 
or by Money Order on all working days between 
10 a. m . to 3 p . m . The tender should be superscribed as 
Tender Number and date . Cheque, Postage Stamp, Drafts , 
Postal Order etc . will not be accepted towards the cost of 
the tender forms. The tender forms are not transferable . 

As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender an agreement executed duly signed 
in Kerala Stamp Paper of value of - 200 and EMD 1 % of 
the total cost of the articles tendered by way of DD in 
favours of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങ ൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാസിനൊപ്പം - 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
സമ്മ ത പത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
നിര ത ദ വ്യവും സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാ സു കൾ നിരു പാ ധികം നിര സിക്ക പ്പെടു ന്ന താ ണ്. 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No . D3-3640 /2017/RIT. 

| 7th August 2017. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Computer Consumables for the use of Various 
Departments, Library , KTU examcell and Administrative 
Office of Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam 
at a total cost of - 4,37, 540 . 


നമ്പർ ഡി3 - 3640/ 2017 / RIT . 

2017 ആഗസ്റ്റ് 7. 
കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക്നോളജിയിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ, ലൈബ്രറി, 
കെ . റ്റി. യു . എക്സാം സെൽ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് 
എന്നി വി ട ങ്ങ ളി ലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കൺ സ മ ബിൾ സ് 
നൽകുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


Cost of tender form (Including GST 18 % ) : 

Original - " 1, 062. 

Duplicate — " 590 . 
Last date and time of sale of tender form 
| 26-9-2017, 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
27 -9- 2017, 11 a. m . 

Date and time of opening of tender — 27 -9 - 2017 , 
| 2 p . m . 


അടങ്കൽ തുക - - 4,37 ,540. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( ജി .എസ്. ടി. ഉൾപ്പെടെ): 

അസ്സൽ 1062 
- പകർപ്പ് - 590. 


Those who want tender forms by Registered Post 
should send ^ 35 extra for each tender besides the cost of 
tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 16- 9- 2017. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26- 9 - 2017, 2 മണി. 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 27 - 9- 2017 , 11 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27- 9-2017, 
2 മണി. 


Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology, Velloor P.O ., 
Pampady, Kottayam -686 501 on a cash remittance as above 
or by Money Order on all working days between 

10 a. m . to 3 p . m . The tender should be superscribed as 
- Tender Number and date . Cheque , Postage Stamp , Drafts , 

Postal Order etc. will not be accepted towards the cost of 
the tender forms. The tender forms are not transferable . 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 35 അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 16 - 9 - 2017 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക് നോ ള ജി , വെള്ളൂർ പി . ഒ ., 
പാമ്പാടി, കോട്ടയം - 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 

signed in Kerala Stamp Paper of value of “ 200 and EMD 
| 1 % of the total cost of the articles tendered by way of 
DD in favours of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 


Gaz . No. 37 /2017/DTP (Stores Purchase ). 


397 


19th SEPT. 2017) 


STORES PURCHASE 


1322 


| No . D2-5096/2017/RIT. 


8th August 2017. 


നമ്പർ ഡി2 -5096 /2017 . 


2017 ആഗസ്റ്റ് 8. 


- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക്നോള ജി യിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് 
സാനിട്ടറി പാഡ്ഡിസ്പോസർ നൽകുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ള 
കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവ റു ക ളിൽ മത്സ ര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Sanitory Pad Disposer for the use of Ladies Hostel of this 
Institution at a total cost of - 1 , 71, 000. 
Cost of tender form ( Including GST ): 

Original - 472. 

Duplicate " 236 . 
Last date and time of sale of tender form 
20 -9- 2017, 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
22 -9-2017, 11 a. m . 

Date and time of opening of tender — 22 -9 -2017, 
2 p . m . 


അടങ്കൽ തുക 


1,71,000 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( ജി .എസ്. ടി. ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 472 
പകർപ്പ് - 236. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 9- 2017 , 2 മണി. 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കു ന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 22- 9- 2017, 11 മണി. 


Those who want tender forms by Registered Post 
should sendº 35 extra for each tender besides the cost of 
tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 7 - 9 -2017 . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 22 - 9 - 2017 , 
2 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 35 അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 7 - 9 - 2017 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 


Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology, Velloor 
P. O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash remittance as 
above or by Money Order on all working days between 
10 a. m . to 3 p . m . The tender should be superscribed as 
Tender Number and date. Cheque, Postage Stamp, Drafts, 
Postal Order etc. will not be accepted towards the cost of 
the tender forms. The tender forms are not transferable . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക് നോ ള ജി , വെള്ളൂർ പി . ഒ ., 
പാമ്പാടി, കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value of - 200 and EMD 
1 % of the total cost of the articles tendered by way of 
DD in favours of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് - നമ്പർ ഡി3 - 4202 / 2017/ RIT . 

2017 ആഗസ്റ്റ് 16. 
ഫോറ ങ്ങ ൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും കൈമാറ്റം 

- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, - ടെക്നോളജിയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ വിവിധ 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ലാബുകളിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൺസമബിൾസ് 

നൽകുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച് 
ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 

കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
ആൾ ദർഘാസിനൊപ്പം - 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 

കൊള്ളുന്നു . 
സമ്മതപ്രതവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം (14) 

അടങ്കൽ തുക് - 2,59,355, 
നിരതദ്രവ്യവും ഡി . ഡി . ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ 
ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( ജി .എസ്. ടി. ഉൾപ്പെടെ): 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 

അസ്സൽ - - 708 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

പകർപ്പ് - 354. 


398 


19th SEPT. 2017 ] 


STORES PURCHASE 


1323 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22- 9- 2017, 2 മണി. 

പൂ രി പ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 23- 9- 2017 , 11 മണി. 


Those who want tender forms by Registered Post 
should send · 35 extra for each tender besides the cost of 
tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 12 - 9 - 2017. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 23 - 9 - 2017 , 
2 മണി. 


Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology, Velloor 
P. O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash remittance as 
above or by Money Order on all working days between 
10 a . m . to 3 p . m . The tender should be superscribed as 
Tender Number and date . Cheque, Postage Stamp, Drafts , 
Postal Order etc. will not be accepted towards the cost of 
the tender forms. The tender forms are not transferable. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽമുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 35 അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറ ത്തി ന്റെ യും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 12 -9 - 2017 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻ സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക് നോ ള ജി , വെള്ളൂർ പി . ഒ ., 
പാമ്പാടി, കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകു ന്നേരം 3 മണിവരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങ ൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാസിനൊപ്പം - 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
സമ്മ ത പ ത വും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശത മാനം 
നിര ത ദ വ്യ വും സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാസു കൾ നിരുപാധികം നിര സിക്ക പ്പെടു ന്ന താ ണ്. 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value of - 200 and EMD 
1 % of the total cost of the articles tendered by way of 
DD in favours of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 


( Sd.) 


Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . 


Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി / 659 /2017 / എം. ടി. ഐ . തൃശ്ശൂർ. 2017 ആഗസ്റ്റ് 1. 

- തൃശ്ശൂർ മഹാരാജാസ് ടെക്നോളോജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ 
കായിക പഠന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫിസിക്കൽ 
ഫിറ്റ്നെസ്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള 
സ്ഥാ പ ന ങ്ങ ളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകള്ളുന്നു . 


No, D3- 4202/ 2017/RIT. 


16th August 2017 . 


- ദർഘാസ് നമ്പർ - 8/ 2017 -18. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Various Electronics Consumables for the use of various 
Labs in the EEE Department of Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam at a total cost of - 2 ,59 , 355 . 


- ക്രമ 
നമ്പർ 


ഇനം 


Cost of tender form ( Including GST 18 % ) : 

Original — – 708. 


Duplicate 


- 354. 


Last date and time of sale of tender form 
22- 9- 2017, 2 p. m . 


സ്പിൻ ബൈക്ക് (മാനുവൽ) - 1 എണ്ണം 
ഹോം ജിം - 1 എണ്ണം 
ബെഞ്ച്പസ്സ് - 1 എണ്ണം 
ഓർബിടെക് - 1 എണ്ണം 
അബ്ഡോമിനൽ ബെഞ്ച് 1 എണ്ണം 
മാനുവൽ ട്രെഡ്മിൽ - 1 എണ്ണം 
ഡംബ് ബെൽസ് - 40 കി. ഗ്രാം 
വൈറ്റ് പ്ലേയ്റ്റ്സ് 50 കി. ഗ്രാം 
റോഡ് - 15 ഫീറ്റ് 
പുഷബാർ 2 സൈറ്റ് 
ജിം ബോൾ - 4 എണ്ണം 


Last date and time of receipt of tender 
23-9-2017, 11 a. m . 

- Date and time of opening of tender - 23 - 9 - 2017 , 
2 p . m . 


11 
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( 1 ) 


(2 ) 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

BOOB 672 
welzikeong 336. 
O bodou . 722. (672+ 50 ) 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
NDON020 -9 - 2017 , 1.30 2ml. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
m2001020 -9 - 2017 , 2 aml. 


0900100 NOQ10— 20 - 9- 2017 , 


Børelom Mjom 
2. 30 2 . 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെ 
ടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മഹാരാജാസ് ടെക്നോളജി 
ക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തൃശ്ശൂർ- 20 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേ 
ണ്ട താ ണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 
Blood Delos 1% mlombUJONO · 200 lejoj33 CAO3 
മുദ്രപ്രതത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ വില 
നിരക്കിൽ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


No. C /659/2017/MTI, Thrissur. 

1st August 2017 
Sealed tenders are invited for the supply of Physical 
Fitness Equipments for the use of Physical Education 
Department of Maharajas Technological Institute , Thrissur. 

Tender No . 8/2017 -18. 


5. Abdominal Bench - Easily foldable , perfect Ab 

exercise, adjustable inclination - 1 No. 
Manual Treadmill — High quality and strong steel 
frame, compatible durable and high intensity 
running board , incline 3 level manual, available 
running space 13.5x46 .5 inches, five window LLD 
monitor showing calories time, speed , distance and 
pulse , Twister help to slim the thighs, waist and 
hips , steeper with pressure cylinders with pushup 
bars, easily foldable , max . user weight 100 kgs1 No. 
Dumbells -( Cast Iron )- 40 kgs. 
Weight Plates (Cast Iron ) — 50 kgs. 
Rod (Cast Iron ) — 15 feets . 
Push Bar (Stainless Steel) 2 Sets . 
Gym Ball (High quality ) 4 Nos. 
Cost of tender form : 

Original — ^ 672 
Duplicate · 336 

By Post (Original) - 722 ( 672 + ^ 50 ). 
Last date and time of sale of tender form — 20 - 9- 2017 , 
1. 30 p .m . 

Last date and time receipt of tender — 20 - 9 - 2017 , 
2 p .m . 

Date and time of opening of tender — 20 - 9 - 2017 , 
2 .30 p.m . 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders to be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a remittance of above prices 
fixed for the same and which is non -refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . Cost 
of tender form is only acceptable by money order or cash 
remittance to this office . As per condition the tenderer 
should send along with his tender an agreement executed 
and signed in Kerala Stamp Paper value of ~ 200 and 
Earnest Money Deposit 1 % of the total cost of articles 
tendered . Tenders without agreement, tender form and 
Earnest Money Deposit will be rejected . The envelopes 
containing the tender should bear the superscription 
“ Tender No. 8 /2017 - 18 -due on 20 - 9 - 2017 at 2 .00 p .m .” and 
should be addressed to The Principal, Maharajas 
Technological Institute , Thrissur- 20 . 

Last date for the receipt of the tender will be on 
20 - 9 - 2017 at 2 p .m . Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 2 . 30 p .m . on 20 - 9 - 2017 in the 
presense of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. The 
Principal reserves the right to accept any tender without 
assigning any reason . Approximate estimate of the items 
comes to ` 1,99 ,190 . 
Maharaja s Technological Institute, 

(Sd.) 
Thrissur. 

Principal. 


Sl. 


Item 


No. 


(1) 


3. 


Spin Bike (Manual)-Sturdy structure with 18 kgs & 
Stainless steel fly wheel, Adjustable resistance , Dipping 
Handle Bar with adjustable Seat with Bottle Holder 
(Without Bottle ), Computer Functions, Max. user weight 
120 kg – 1 No . 
Home Gym Home gym with peacher URL , with situp 
bench , with pushup bars, 150 LBS PVC weights with 
metal cover, heavy 50mm x 50mm square tabulas steel 
frame1No. 
Bench Press Olympil weight Bench , Flat incline decline 
position , Adjustable incline for borbell set holder and 
seat padded rollers and seat for maximum comfort 
adjustable seat, Max . user weight 100 kgs. — 1 No. 
Orbitrek Orbitrek with seat end hand pulse, Luxurious 
designs with steel wheel for smooth working, Break 
system for tension control, Additional handle support in 
from can be used as a cycle of cross train Computes 
diplay for hand pulse time speed distance and calories, 
Adjustable handle bars for varying height— 1No. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ കൂടെ നിരതദ്രവ്യമായി, വിതരണം 

ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം 
[ നമ്പർ 02/2017 - 18 (പ്ലാൻ)) 

നിരക്കിൽ വരുന്ന തുകയ്ക്ക് ഡി. ഡി. ആയോ ട്രഷറി നിക്ഷേപ 
നമ്പർ എ3-244 / 17 /ലാബ്/ ലൈബ്രറി/ പ്ലാൻ. 2017 ആഗസ്റ്റ് 22. രസീത് ആയോ പ്രൊമിസറി നോട്ടായോ ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റിയായോ 

നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റായോ അടക്കം ചെയ്യേണ്ട 
കൊണ്ടോട്ടി ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് 

താണ്. നിരതദ്രവ്യം അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടു 
കോളേജ്, വിളയിൽ പി . ഒ. - യിലേക്ക് 2017 - 2018 സാമ്പത്തിക 

ണ്ട ങ്കിൽ കമ്പനികൾ ഒഴിവാക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ സാക്ഷ്യ 
വർഷത്തിലെ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫ് ലാബ്/ ലൈബ്രറി പ്ലാൻ 

പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
സ്കീമിൽ - 3, 00, 000 - ന്റെ താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ 

- 3,000 ആണ്. (ആകെ മൂവായിരം രൂപ മാത്രം).മതിയായ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച - നിരതദ്രവ്യം അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

താ ണ്. നിര തദ്രവ്യത്തിന് പലിശ ലഭിക്കുന്നതില്ല . വിശദ 

വിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ച് 
-- ഐ . എ സ് . ഐ ./ ബാ ന്റെ ഡ് സാധ ന ങ്ങ ൾ മാത്രമേ 

അറിയാവുന്നതാണ്. 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

-- യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ ദർഘാസ് മാറ്റുവാനോ 
- ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്ത് കവറിന് മുകളിൽ 

റദ്ദാക്കുവാനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ആളിൽ 
“2017 - 18 വർഷത്തിൽ പ്ലാൻ ഇലക്ട്രോണിക് സാമഗ്രികൾ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിനുള്ള ദർഘാസ് എന്നെഴു തി 

[ No . 02/ 2017-18 (Plan )] 
പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻ സ് 
കോളേജ്, കൊണ്ടോട്ടി, വിളയിൽ പി. ഒ ., മലപ്പുറം ജില്ല , 

| No, A3-244/ 17/Lab/ Library/ Computer/Plan . 
കേരളം, പിൻകോഡ്- 673 641 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേ 

22nd August 2017. 
ണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി Sealed tenders are invited for the supply of the 
27 -9- 2017 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണിവരെയാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ following Computers and Electronic Equipment, to this 
അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

College for a total cost of - 3 , 00 , 000 under the head of 
പൂരിപ്പിച്ച അസ്സൽ ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

Development of Lab /Library (Plan ) 2017 - 18 Plan Scheme. 
ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിന് മുകളിൽ കാണിച്ച് വിലാസ 

Product without ISI Certification will be rejected . 
ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം ദർഘാസ് The envelope containing the tender should be 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ - 672 ( ജി. എസ്. ടി. നിരക്ക് 12 % 

superscribed “ Supply of Electronic Equipments under Plan 

Scheme Development of Lab / Library 2017 -18 ” and 
ഉൾപ്പെടെ) അയക്കേണ്ടതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ 

addressed to the Principal, Govt. Arts & Science College, 
വില - 336. പ്രസ്തുത സംഖ്യ യാതൊരു കാരണവശാലും 

Kondotty , Vilayil P . O ., Malappuram District, Kerala , 
മടക്കി കൊടു ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ Pin -673 641 . Last date of receipt of tender will be 2 p .m . 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള തല്ല. ജി .എസ്. ടി . നിരക്ക് on 27 -9 - 2017 . Late tenders will not be accepted at any 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നപക്ഷം ശേഷിക്കുന്ന തുകകൂടി ഒടുക്കുന്നതിന് 

account. The tenders will be opened at 2 . 30 p .m . on the 
സമ്മതമാണെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

same day in the presence of such of the tenderers or their 

authorized representatives who may be present at that 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 27 -9- 2017 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 

time. Intending tenderers may send an application to the 
1 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 

| Principal, Govt. Arts & Science College , Kondotty to 
വിലയായി ചെക്കുകൾ, ഡാറ്റുകൾ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്ന obtain the requisite tender form , on which tenders should 
തല്ല. ദർഘാസുകൾ വി. പി. പി. ആയും അയയ്ക്കുന്നതല്ല. be submitted . The original tender form duly filled will only 
ദർഘാസ് രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഒറിജിനൽ 

be accepted . 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയും രജി സ്റ്റേർഡ് തപാൽ 

Application for the tender form should be 
ചാർജ്ജും ഉൾപ്പെടെ - 720 മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാ 

- accompanied by a cash remittance of - 672 (including 
ണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ കൂടെ - 200 കേരള മുദ്രപ്പത 

GST 12 % ), which is the price fixed for a form / set of forms 

and which is not refundable under any circumstances . 
ത്തിൽ കരാർ എഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിന് പുറ 

The tender forms are not transferable . The tenderer 
ത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ടെണ്ടർ ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ 

should submit an affidavit stating that if the GST rate 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയുടെകൂടെ കേരള മുദ്രപ്രതത്തിന്റെ increases, the margin should be remitted . Sale of tender 
വിലയായ - 200 കൂടി അധികമായി അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. forms will be closed at 1 p . m . on 27 - 9 - 2017 . Cheques , 
സാധനങ്ങൾ വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം ഈ 

Postage Stamps etc . will not be accepted towards the cost 

of tender form , nor will the forms be sent per V . P .P . 
കോളേജിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലും ഓഫീസിലും 

Duplicate tender forms, if required will be issued at 
സ്വന്തം ചെല വിൽ എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ഓരോ 

- 336 per copy. Those who require tender forms by 
സാധനത്തിന്റെയും വില നിരക്കും നികുതിയും മറ്റ് ഉപാധികളും 

registered post should send the cost of tender form as 
പ്രത്യേകമായി കാണിക്കേണ്ടതാണ്. വില നിലവാരത്തിന് - 720 including postal charges for registered post by 
31 -3- 2018 വരെ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

money order. Every tender should be accompanied by an 
Gaz. No. 37 /2017 /DTP (Stores Purchase ). 
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ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 


ഒറിജിനൽ: 


agreement in the Kerala Stamp paper worth · 200 . 
Those firms outside Kerala who want to get tender form 
by post should send - 200 as cost of Kerala Stamp Paper 
along with the cost of tender form . The articles should be 
supplied and installed within 30 days on receipt of the 
purchase order in the concerned departments and office at 
your expenses . 


നേരിട്ട് - - 840. 
തപാൽ വഴി - 890. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 

നേരിട്ട് - - 420. 
തപാൽ വഴി 


470. 


The period of firmness of rate quoted will be upto 
31 - 3 - 2018 . Rates, Tax and condition of supply of articles 
should clearly be stated separately in respect of each of 
them . 

The tenders should be accompanied by an EMD 1 % 
(one percent) of the total cost of articles tendered for 
crossed Bank Drafts or Treasury Savings Bank Deposits 
or Govt. Promissory Notes or Bank Guarantee or National 
Savings Certificate . 

- The EMD should be - 3, 000 . Tenders without 
sufficient EMD are liable to be rejected . EMD will not 
carry any interest. The firms who are exempted from 
furnishing EMD should enclose the attested copy of 
exemption order. More details can be had from the 
College Office during the working days. 

The undersigned will have the right to cancel or 
extend the tender at any time without further notice. 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖ പ്പെ ടുത്തി താഴെ ഒപ്പിട്ട 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്25- 9 - 2017 - ന് 3 മണിക്ക് മുൻപ് സമർപ്പിക്കേ 

ണ്ട താ ണ്. താമ സിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ പരി ഗ ണി 
ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 26- 9- 2017 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ച് ആളുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ആധികാ രിക മാ യി തുറ ക്കു ന്ന താണ്. ദർഘാസുകൾ 
ആവശ്യമുള്ളവർ നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വില നൽകി 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 25- 9- 2017- ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 
2 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങാ വു ന്ന താണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം 

ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് 
- തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . വി . പി . പി . ആയി ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ അ യ യ് ക്കു ന്ന ത ല്ല . ഡ പ്ലി ക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾആവശ്യമുള്ളവർ മുകളിൽ കാണിച്ച് പ്രകാരമുള്ള 
തുക കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച്ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
സമ്മതപത്രവും ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യവും വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ തപാൽ വഴി ആവശ്യമുള്ളവർ 
നിശ്ചിത തുക മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജ് വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി . ഒ ., 
കോഴിക്കോട്- 673 005 എന്ന പേരിൽ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 
കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളകമ്പനിക്കാർക്ക് കേരള മുദ്രപ്പതം 
ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
- 250 കൂടി അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


- Sl. 


Item 


Number 
required 


| No. 


1 DLP Projector (LED preferred ) Lumens 

2700 or above. Lamp-6000 Hours or above. 
Resolution - 1024x768 or above . Input 

VGA/USB /HDMI. 
2 One 5.5 KV UPS, off line/ online with 6 1- UPS 
- Tubular Battery of 150 Ah 

6 - Battery 
3 One 7.5 KV UPS , off line/online with 5 1 -UPS 
- Tubular Battery of 200 Ah 

5 - Battery 
Govt. Arts and Science College , 

( Sd.) 
Kondotty. 

Principal. 


No . P1- 1802 /2017/ AE & I. 

- 18th August 2017. 
Sealed tenders are invited for the purchase of supply 
of Components for Various Labs of AE & I Engineering 
Department of Government Engineering College, Kozhikode . 


Tender No. - - P1- 10/ 2017 - 18 . 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


PAC 


- 2 ,48, 000 . 


നമ്പർ പി1- 1802 / 2017. 

2017 ആഗസ്റ്റ് 18 . 
കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ 
എഇആന്റ് ഐ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ലാബുകളിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Cost of tender form ( Including GST ): 
Original: 

Direct - - 840 . 

By Post - - 890 . 
Duplicate : 

Direct - 420 . 
By Post - ° 470. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - പി1 /10 / 2017 - 18 . 


അടങ്കൽ തുക - 2,48,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
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The Tender No. of the item quoting due on 
25 - 9 - 2017 at 3 p . m . should be superscribed and 
addressed to the undersigned to reach him before 
25- 9- 2017 at 3 p. m . Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 11 a .m . on 26 - 9 - 2017 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may , on application to the 
undersigned , to obtain the requisite tender forms on 
which tenders should be submitted . Application for the 
tender form should be accompanied by a cash remittance 
of the cost of the tender including VAT which is the price 
fixed for the same and which is non -refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable. Sale 
of tender form will be closed at 2 p . m . on 25 - 9 -2017. 
Drafts , Cheques, Postage Stamps etc. will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the form be sent per 
V. P. P. Duplicate tender forms, if required will be issued at 
the rate mentioned above including VAT per copy. 


ദർ ഘാ സു കൾ ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ ഗവൺമെന്റ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, വയനാട് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
20- 9- 2017 ഒരു മണിവരെ നേരിട്ട് ഓഫീസ് സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന 
താണ്. തപാലിൽ വേണ്ടവർ - 940 മണിയോർഡർ സഹിതം 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, വയനാട്, 
തലപ്പുഴ, പി. ഒ . മാനന്തവാടി- 670 644 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതി 20 - 9 - 2017 , 2 മണി ആകു ന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും 
മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല. ആവശ്യമെങ്കിൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
റദുചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ 20 -9 - 2017 - ന് 3 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ളവരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഡിഡി/ ചെക്ക് പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ 
തുടങ്ങിയ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കു ന്ന തില്ല . ഇന ങ്ങ ളെ പ്പറ്റി 
വിശ ദ വി വ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാ സി നൊപ്പം ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ - 448 - ന് ലഭ്യമാണ്. 
ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യം - 200 വിലയുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക 
കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 

- [No. 10/2017-18) 


As per tender condition the tenderer should send 
along with his tender an agreement executed and signed in 
Kerala Stamp Paper of value - 200 and an EMD of 1 % 
of the total cost of the articles tendered. Tenders without 
agreement and EMD will be rejected . Those who want the 
tender form by post should send the cost of the tender 
including VAT by Money Order to the undersigned . 
Outside firms who desire to get Kerala Stamp Paper should 
send an additional amount of - 250 along with the cost of 
tender forms. 


Government Engineering College, 
Kozhikode. 


( Sd .) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 10 /2017 -18) 
നമ്പർ ഡി1/ 4259/ 2017 / GECWYD . 

2017 ആഗസ്റ്റ് 14. 
- വയനാട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് വകുപ്പിലെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് 
ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ ലാബിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദവെച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . 
ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജ്, വയനാട്, തലപ്പുഴ പി . ഒ ., മാനന്തവാടി - 670 644 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരേണ്ടതും കവറിനുപുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനത്തിന്റെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - - 3, 58,000 
നിരതദ്രവ്യം - - 3,580 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 800 + 12 % ജി .എസ് . ടി. = 896 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 448. 
തപാൽ വഴി - 940. 


No , D1/ 4259 /2017/ GECWYD . 

14th August 2017. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
equipments for the use of Power Electronics and 
Instrumentation Lab in Electronics and Communication 
Engineering Department of Government Engineering 
College , Wayanad. The tenders should be superscribed 
the Tender No. 10 /2017 - 18 due on 20 - 9 -2017 at 2 . p .m . and 
addressed to the Principal, Government Engineering 
College, Wayanad. Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 3 p .m . on 20 - 9 - 2017 in the 
presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at the time. Intending 
tenderers may on application to the Principal, Government 
Engineering College, Wayanad , obtain the requisite tender 
forms on which tenders should be submitted . 
Application for the tender form should be accompanied 
by a cash remittance of - 896 which is the price fixed for 
a form /set of form and which is not refundable under any 
circumstances. Those who need the tender form by post 
should send M. 0 . S 940 to the Principal, Government 
Engineering College, Wayanad . The tender forms are not 
transferable . Detailed specification of the item will be 
obtained from the office along with tender form . Sale of 
tender forms will be closed at 1 p .m . on 20 - 9 - 2017 . 
DD /Cheque /Postage stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of the tender forms not will forms be 
sent by VPP. Duplicate tender forms, if required will be 
issued at - 448 per copy. As per condition the tenderer 
should send along with his tender an priliminary 
agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of · 200 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 
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(3 ) 


( 4 ) 


PAC — ^ 3,58,000 . 

EMD — ^ 3 ,580 
NB. — The format of agreement is attached in page No. 8 

of the tender form . 


DETAILS OF ITEMS WITH SPECIFICATION 


SI. 


Name 


5A 


Name of Technical Number of 
No . Item 

Specification 

Items 

Required 
(1) (2 ) 

(3 ) 

(4 ) 
1 Variable Auto Input Voltage: 230 2 

Transformer, Volts 1 Phase AC 
Single Phase , 50 Hz and Output 
Closed Type, Voltage 0 - 270 Volts , 
230 V , 270 VAC , with no waveform 

Distortion , Portable, 
Banana Sockets 
for Power Supply, 
Closed Construction , 
to be designed 
for use on the 
top of a Table 
With User Manual & 

Warranty 2 Years 
2 Isolation Isolation Transformer, 2 

Transformer, Single Phase , Input 
Single Phase, Voltage:0 -230V , 
Input voltage : Output Voltage: 115V 
0 - 230V Output 0 - 115V 5 A Efficiency 
Voltage : 115V More than 98 % with 
0 - 115 V , 5 A no wave form distortion , 

Portable , Banana Sockets 
for power supply, closed 
construction to be 
designed for use on the 
top of a table with User 

Manual & Warranty 2 Years 
3 Isolation 

Isolation Transformer, 15 
Transformer, Single Phase, Input 
Single Phase , Voltage:0 -230V , 
Input voltage Output Voltage:0 -230V , 2A 
0 -230V , Output Efficiency more than 
Voltage:0 -230V, 98 % with no wave form 
2 A and with Distortion , Portable , 
5 pin Sockets closed construction 
for Power to be designed for 
Supply 

use on the top of a 
table and with 5pin 
Socket for Power 
Supply with User 
Manual & 
Warranty 2 Years . 


(1) (2 ) 
4 AC /DC Current AC /DC Current 1 

Probe 100 A , Probe 100 A , 100 KHZ 
100 KHZ 

Bandwidth , 10MV/ A , 
Bandwidth , 100MV / A Scaling 
10MV / A , 100MV /A with User 
Scaling 

Manual & 

Warranty 2 Years 
5 Dual DC Variable Dual DC Variable 

Power Supply Power Supply 
30 V - ( - 30V , 2 A , 30 V - ( - 30V , 2 A , 
With Overload Banana Sockets 
and Short Circuit Power Supply with 
Protection and Overload and short 
with Digital Circuit Protection 
Display 

and with Digital Display 
with User Manual & 

Warranty 2 Years 
6 Digital Multimeter 31/2 Digit 1999 Count 10 

31 /2 Digit 1999 LCD , 17mm Large 
Count LCD , 17mm LCD with Audible 
Large LCD with Continuity , Diode & 
Audible Continuity, HFE Test AC Voltage 
Diode & HF, E Test 200MV/2 /20 /200 /750V 

AC Current- 2004A /2MA/ 
20MA/ 200MA /20A 
(50-500Hz) DC Voltage 
200MV/2 /20 /200 /1000V 
DC Current- 2004A /2MA/ 
20MA/200MA/ 20A 
Resistance - 20092/2k22 / 
20k22 / 200k | 2/2000k22/ 20m2/ 
200M2 Diode Test , 
Audible Continuity, HFE 
Test with User Manual 

& Warranty 2 Years 
7 Clamp Meter - AC Current 200A ( range) 2 

200 A AC and 0. 1A (Resolution )2 % + 5 
DC Current Digits (45 -65Hz) 2 .5 % + 
and 600 V AC 5 Digits (65 -400Hz) 
and DC Voltage. (Accuracy ) DC Current 

200A ( range) 0 .1A 
(Resolution )2 % + 5Digits 
(accuracy ) AC Voltage 600V 
(Range ) 0 . 1 V (Resolution ) 
1.5 % + 5 Digits (45 -400Hz ) 
( Accuracy) DC Voltage 600V 
(range ) 0 . 1 V (resolution ) 
1 % 5 Digits (accuracy ) 
Resistance 300 /300022 
( range ) 0 .1 / 122 (Resolution ) 
1 % + 5 Digits( accuracy ) 
Continuity < = 7022(range ) 
Safety Rating CAT III 
600 V with User Manual 
& Warranty 2 Years . 
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(1) 


(2) 


(3 ) 


(1) 


(2) 


(3) 


10 


10 


10 


8 Portable DC Housed in Bakelite Case 

Analog Voltmeter With Knife Edge Pointer 
(OV To 1V ) & Antiparallax Mirror, 

Scale of 140mm Length , 
Quick Response Due 
to Unique Damping , 
Confirming to BS 89 , 
IEC51 & ISS 1248 Rated 
Accuracy: Class 1.0 ( 1 % 
of Full Scale Value ) As 
Per IS 1248 /84 Between 
10 % - 100 % of the Scale 
with User Manual & 

Warranty 2 Years. 
9 Portable DC Housed in Bakelite Case 

Analog Voltmeter With Knife Edge Pointer 
OV To 10V & Antiparallax Mirror, 

Scale of 140mm Length , 
Quick Response Due 
to Unique Damping, 
Confirming to BS 89, 
IEC51 & ISS 1248 Rated 
Accuracy : Class 1.0 (1 % 
of Full Scale Value) As 
Per is 1248 /84 Between 
10 % - 100 % of the Scale 
with User Manual & 

Warranty 2 Years. 
10 Portable DC Housed in Bakelite 

Analog Volt case with Knife Edge 
Merer OV to Pointer and Antiparallax 
30 V 

Mirror, Scale of 140mm 
Length , Quick Response 
due to unique Damping , 
Confirming to BS 89 , 
IEC51 & ISS 1248 rated 
accuracy : Class 1. 0 
( 1 % of Full Scale Value ) 
as per IS 1248 / 84 between 
10 % - 100 % of the Scale 
with user manual and 

warranty 2 years. 
11 Portable DC Housed in Bakelite 
Analog 

case with Knife Edge 
Ameter QUA to Pointer and Antiparallax 
100 UA 

Mirror, Scale of 140mm 
Length , Quick Response 
due to unique Damping , 
Confirming to BS 89 , 
IEC51 & ISS 1248 rated 
accuracy : Class 1.0 
( 1 % of Full Scale Value ) 
as per IS 1248 /84 between 
10 % - 100 % of the Scale 
with user manual and 
warranty 2 years . 


12 Portable DC Housed in Bakelite 
Analog 

case with Knife Edge 
Ammeter OmA to Pointer and Antiparallax 
ImA 

Mirror, Scale of 140mm 
Length , Quick Response 
due to unique Damping , 
Confirming to BS 89, 
IEC51 & ISS 1248 rated 
accuracy : Class 1.0 
( 1 % of Full Scale Value) 
as per IS 1248 /84 between 
10 % - 100 % of the Scale 
with user manual and 

warranty 2 years . 
13 Portable DC Housed in Bakelite 

10 
Analog 

case with Knife Edge 
Ammeter OmA to Pointer and Antiparallax 
10mA 

Mirror, Scale of 140mm 
Length , Quick Response 
due to unique Damping, 
Confirming to BS 89 , 
IEC51 & ISS 1248 rated 
accuracy : Class 1.0 
( 1 % of Full Scale Value) 
as per IS 1248 /84 between 
10 % - 100 % of the Scale 
with user manual and 

warranty 2 years. 
14 Portable DC Housed in Bakelite 10 
Analog 

case with Knife Edge 
Ammeter OmA to Pointer and Antiparallax 
100mA 

Mirror, Scale of 140mm 
Length , Quick Response 
due to unique Damping , 
Confirming to BS 89, 
IEC51 & ISS 1248 rated 
accuracy : Class 1.0 
( 1 % of Full Scale Value ) 
as per IS 1248 /84 between 
10 % - 100 % of the Scale 
with user manual and 

warranty 2 years 
15 Linear Variable Range : + 20mm ( Accuracy 1 

Differential Elmm , + 1 Digit) 
Transducer Moving Action :6 Wires, 
Trainer Kit Spring loaded type Axial. 

On Board having the 
following built in parts . 
( A ) + 12V D . C . at 50mA I.C . 
Regulated power supply 
for sine wave oscillator 
(B ) 4KHZ fixed sine wave 
oscillator having Variable 


10 


10 
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(1) 


(2) 


( 3) 


(1) 
17 


16 


Temperature 
Controller 
Trainer kit 
using RTD 


Amplitude 0 - 10V (P - P ). 
(C ) Digital panel meter 
372 Digits range 200mV 
(D ) Detector circuit with 
output Adjustment 
potentiometer. 
Mains on /off switch and fuse . 
Adequate No . of patch cords 
stackable 4MM spring loaded 
plug length 12 meters, 
Terminal/ Sockets is to be 
provided at appropriate 
places on panel for 
connections/observation 
of waveforms. 
With user manual and 
warranty 2 years . 
+ 12V DC at 100mA, 
IC Regulated power 
supply. Implementation of 
wheatstone bridge in 
temperature control 
system . Relay 12 V DC, 
one change over. 31/2 
digits display panelmeter , 
to display temperature in 
°C . RTD sensor with 
3 pin connector. One 
switch for setting 
temperature on one 
side and to read actual 
temperature on other side. 
Potentiometer to control 
temperature . AC mains 
socket to connect load 
whose temperature is to be 
controlled . Mains on /off 
switch and fuse 400 mA. 
The unit is operative on 
230V + 10 % at 50Hz AC mains, 
terminal/sockets is to be 
provided at appropriate 
places on panel for 
connections /observation of 
waveforms 
with user manual and 
warranty 2 years 


(2) 

(3 ) 
Thermistor/ Transducers : 4 Nos . 
Thermocouple I. NTC Thermistor, 
Trainer kit II. Platinum RTD , 

III. K . Type Thermocouple , 
IV . IC Temperature Sensor. 
Heating Element : 
Wire -wound resistance 
47 W 
Signal conditioning circuitry : 
1 . Instrumentation amplifier, 
2 . X100 Amplifier 
3 . DC Amplifier 
4 . Comparator 
5 . Electronic Switch . 
Input circuts : 
Rotary and slide 
potentiometers, 
Output circuts : 
1 . Relay 2 . Buzzer 
Interconnection : 
4mm . Banana sockets 
Power supply : 220 V + 10 % , 
50 HZ/60HZ , 
Power consumption : 2 VA (approx.) 
Dimensions (MM ) : 
W340 xD240xH105, 
Accessories: Line cord , 
set of patch cords 
with user manual and 

warranty 2 years. 
Pressure Pressure transducer : 
Transducer 0 to 100 PSI, Differential 
Trainer Kit input pressure gauge : 

0 to 150 PSI Pressure 
Vessel : 0 to 100 PSI 
safety valve: 0 to 100 PSI 
Valves : Non - returning 
valve and manual valve 
Houses : 1.5m Foot pump: 
0 to 150 PSI V -I 
Specification : 0 to 
5 VDC input, 4 to 20mA 
output, buzzer indicator : 
5VDC LED indicator : 5V DC 
digital voltmeter: 0 to 10V , 
Test Points: 18 Nos., PC 
interface : USB , 
Power Supply : 220 V + 10 % , 50 HZ . 
with user manual and 
warranty 2 years 
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Govt. Engineering College , 
Mananthavady, 
Wayanad . 


(Sd .) 
Principal. 


406 


19th SEPT. 2017 ] 


STORES PURCHASE 


1331 


Water Transport Department 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ സി5 - 10597 / 2017. 

2017 ആഗസ്റ്റ് 18. 
- സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ആലപ്പുഴയിലേക്ക്താഴെ 
പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾസപ്ലെ ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 60 / സി5 / 2017 -18. 
സപ്ലെചെയ്യേണ്ട വസ്ത ജനറൽ ടൂൾസ് 
അടങ്കൽ തുക 1,39,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1,500. 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - - 420 ( നികുതി 
ഉൾപ്പെടെ). 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 27 - 9 - 2017 , 1 മണി. 

- ദർഘാസ് ലഭി ക്കേ ണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും -- 27 - 9 - 2017 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 27 - 9- 2017 , 
3.15 മണി. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ഈ ആഫീസിൽ 
ലഭ്യമാണ്. ടെലഫോൺ നമ്പർ: 0477 - 2252015 . 


സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് 
ഡയറക്ടറേറ്റ്, ആലപ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
ഡയറക്ടർ. 
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